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BORING  LOGS  FOR 

SWMU  22-BUILDING  1303  WASHOUT  POND 
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BORING  T  OG  GENERAT.  DATA 


Projectrn=-A-'D-  fv/  -las  ic60Q3  ~Ph  '!£-  BoringrBWB-^+'i/l  Page:  1  of  2- 


Driller  &  Company:  .£>(:) YUr 5  fi)g(35  ,  (Af  ■  fU  A  • 


Geologist:  .  |^(  O  Signatme:  7^ 


Date  Boring  Started:  7/^  ^  Completed:  7  / 


Water  Levels  (From  Ground  Surface) _  Drilling  Rig:  *E>'“5'^ 


_ First  Encountered:  _  Date:  /\J^  /\^ 


While  Drilling:  /vJ^/V  Date:  K/ A 


Vblloi^i  S-Lern  Arti^€<r 


r^8aeB^>gflgjByiis 


At  Boring  Completion: 


Drilling  Shifts: 


Date  Time 


Start  End 


iKKa 


Date:  f\t 


Depth  of  Drilling  Per 
Shift 


e 

1 

Time 

Depth  of  Drilling  Per 

Shift 

ni  BCT  t>^'viRONMK„Yr& 

IfUM  INFR.\STRUCnjRE 

Preceding  Page  Blank 


INFRASTRUCTURE 


Revised  05/04/94 


FILE  COPY 


fhjL.  ^  ^^ring:  BW6 


Depth/  uses 
Elev.  Symbol/ 

Core 
Sketch 


r 

lick  ^ 


Soil/Rock 

Description 


—  "  Sil4y  SorxKSMJ  z.sys’/Q,  si  0-2' 

..  l,3^«-oUvckv^)l^iA.Ma3fb 

— 1 . „ — ; , . .  i^imn SdrvJ^.  S(m£. 

•  .  ^i’|+,  irai^^-Ao^  . 


Kf 


2/^^' 

<=5  (5  O 


foorla  argc/^dL  qrai/fl  S2. 

Itf  lot  NjA  f^toyR  Z/2.  Whik.  4.^' 

f^as-Hu  do^irs-eipavdy  /eiJ 
■h  -hat^  dl-h ^dt  ftASSaon^  S3 

(V{-PfiiC^)h4o  rehie/f  Any 

6edl/me*t^i'n  d'yh'f-syxjnj  S-^  ^ 


‘  nr^d  c).^. 


iN-eU  H  rvdfd.  ami/el  ^ 4H ) 

_ toyRB/2- W/t/  fd.  Mos--H 

"o  -/rTTe-fe  COOLT'Se^yavtJ . 

O  ^  Ross/d^ 


St' 


VcJTyom  0^ 
iDtto^nor^ 


jvjljf  ;  r<c:o(/'CM 
oyy^c'l-  /o'  SayyiPU. 
■44\jxJn.  -iU  ‘4~S ' 

Cacc/d  «.  S-P  or-  (r\d 

iP  i mpassylol^ 'fo 

"f-cAJ.  ■<v^^w\-fK«_  SAynphs 
rdritMed .  M(  i^eU- 
C  evYxje^Ud  0<zjL>  'chJL. 

a±  3,fd' 


Page;  Z  of  2. 


Sample  Blow  Drilling  Data 

No.  &  Count  &  \^0jbS'‘ 

Depth  Recovery  ^ 


Sui^/)l€  C C I 
cdo!t  6W6-H-dA 

Scahek  yj  fC  tL.1  Ca  Hac-ti 


SAmp  U  ddH-ecH’d 

Q,4ry-^‘0' 

Nd  su  -/^ueyj-l-  j 
m£vkA.i'ci,l  r^ccy^-^'^'d 
-heoil-ed-  r-e^ir-ed 
^o-fe^kM  I'c  oJ  ^Pd 

ATck  iV^. 


‘7.0' 

S'cLrvipljl-  ajod.  Ci-ea4:.eJ^ 
Gsu<sc/cd  /v^rn  ^~0,a  ' 

5\j6  ~^jc 


/Of\J 


BORING  LOG  GENERAT.  DATA 


Project: 7^Al)-f/l^JLC’0(9^  P]f[%  '^Z^lO.HO  Boring:  OZ  Page:  1  of  3 


Driller  &  Conyany.Bo^  1^5  .  Vj .  Buylt^LtVl  /A.l^fOt\C 


Geologist: 


Date  Boring  Started:  0^1 ^  Conopleted: 


Signature: 


Water  Levels  (From  Ground  Surface) 


First  Encoxmtered:  |V/ fir 

Date:  i 

While  Drilling:  /sj /V 

Date:  j 

Drilling  Rig:  M/jh/ }i 


^  25 ''  {4z;  Ho  Au^-cr'XX> 


At  Boring  Completion:  Kj /\ 


Drilling  Shifts: 


Date:  f\j 


Depth  of  Drilling  Per 

Shift 

Start 

End 

vS".  ^ 

lly^ 

Depth  of  Drilling  Per 
Shift 


StaR  End 


Abbreviations: 

Abbr  Meaning 


xi  erf  /^Pu  cA-'^ut^ 


Location  Sketch: 


Locotion  Mop 
^SWMU  22  LXATION 


£ 

,  BWS-92-09 


/  /B»S-92-07-i  \ 

y  3  IP  \ 

□  £  8WS-92-06  ' 

SPREADING  AREA  “ 
fO  jP 

■  a  £  I 

O'  Sls-92-M  BfS-92-05 


I? 


ni  IflF  KNVIRONMl'LYr& 

IflAI  INFR/\STRUCnjRE 


CiN  V  IIVV^iVU^A  k*.  . 

INFRASTRUCTURE 


FILE  COPY 


Revised  05/04/94 
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JbUKlISOr  i^UO  (com  d 


.cvisci 
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BORING  LOG  GENERAL  DATA 


Project; TfcyVl)-M  lOSK  ^0031^  1C  ^^70.  Boring;  31/73^3 Page;  1  of 


Driller  &  Company;  BoyleS  A  .  Klhc 


Geologist:  Signature: 


Date  Boring  Started:  Completed:  H  /  ^3/ ^4* 


Water  Levels  (From  Ground  Surface)  Drilling  Rig:  ($ 


First  Encountered:  Date:  Ni  _ 


While  Drilling:  lO  /V  Date:  M  A 


Hd  1 1 oiAJ  Skjri 


At  Boring  Completion:  JsJ  A*  Date:  KJ  A 


Drilling  Shifts: 


Depth  of  Drilling  Per  Date 
Shift 


Depth  of  Drilling  Per 
Shift 


start 

7/23/94  !f0 


IN  in*  RONMK.N'l‘& 

ICmi  INFRy\STRUCrURE 


FILE  COPY 


Revised  05/04/94 


BORING  LOG  rcont’H 


Sz4-i0'-n. 


Project:  TK^D-N  lOSK  OOOd  Phlt 


Bof^g-.ph/6~9'f'03  Page:  Z.  of 


uses 

Symbol/ 

Core 

Sketch 


Soil/Rock 

Description 


Sample  Blow  Drilling  Data 

No.  &  Count  &,  tJaj-fS 
Depth  Recovery 


zs'yG/b  o/tyey^liovJ .  MoiW 


5H7/^3/<^ 


]/\JeM'Cf^cuitd  pyci'V-ci  *v/ 


cp(Kvc\  f 

•hmcju  (f^d-nnd  jo 
UV^'tVrYi  Cfiund.. 

in^y  b-e  b>^lr 

f  S  ^6+ 

^U'i-.Stt>on  r-crr|3t.) 


Z,5Y6/4ii 

Prdyyty\,H6^ 


'  doll-eckd  aP 


^o/3 


•^o  -.5:0 

/5M//?  -  f  y 

also  ^ollMldPe^ 

'ajuajJay^  f^-\ 

Su}e^^4-Ol6  )  . 


-WCTURE 


FILE  COPY 


CdiiA^fU^ 


Levisci 


BORING  LOGS  FOR 

SWMU  23-BOMB  AND  SHELL  RECONDITIONING  BUILDING 


^\anV> 


11 


rojectt’TS^i^iHvl  H^KOOQB  "Plllll-  ^  ^4^.  During:  1  of  ^ 

Driller  &  Company:^^/^5  '^IrV^  .  V\/.  hi  tVl  / _ _ 


Geologist: 


Date  Boring  Started:  7/26 ^ 
Water  Levels  (From  Ground  Surface) 


First  Encountered:  i\/A 


While  DrUling:  NA 


3  '>1 S  Sifel  Sf>oon 

f/SA. 


At  Boring  Completion:/JA 


Siga&taTt:A^’yl/Z{  QjZaJl' 

Completed:  7/2-^  /  *?  4* _ 

Drilling  Rig:  Q b < 

Date:  MA 
Date:  |\/A 


Date:  XjA 


Drilling  Shifts: 


Depth  of  Drilling  Per 
Shift 


End  Start 

l^/z.  ^.3 


Abbreviations: 


Meaning 


H^Houj  S-hm  A^c^ur 
a/a  l^o^ApfUckbJf 


ni  KT  hXVI  RONMKNr& 
limi  INFR/\STRUCrURE 


Depth  of  Drilling  Per 
Shift 


Location  Sketch: 


SccK  U. 


/K  \\^o  .  SCALE  IN  FEET 

\V  I  ilr — SURFACE  VATER  (APPROX,) 


V-V 


CONCRETE 
PAD - ^ 


BRD'R2-02: 
□  ' 


A<^A 

\brs-92-01 


-OUTFALL  PIPE 


1  BLOG. 


B^\0 


CONCRETE - -  ^ 

BRS-92-04^  jj^^*R2*0 

PERIMETER  OF  v^''''rpSs2'^^^^Ss*S2-06 
NAROUNO  AREA 

ACE) - ^  ^  !r 

■ - rasf»s 


BRS-S2-07  Q,' 

/- OUTFALL  p,  X 

PIPE  5'  ^Df 

_ BRS-BZ-OR 

b5 - -BRS-B2-B8 


ROAD  CULVERT 


Revi  3d  05/04/94 


FILE  COPY 


Preceding  Page  Blank 


BORING  LOG  (cont’d 


Projectr|g'/V'P'N  'Task.(^(^<^3ThlL  Boring:5^5'^4-/^^  I  Page:  Z-  of  JL 


Depth/ 

Elev. 


uses 

Symbol/ 

Core 

Sketch 


Soil/Rock 

Description 


Sample 
No.  & 
Depth 


0.0'- ic^ 


Blow 
Count  & 
Recovery 


Drilling  Data 


Sai^pi-^  CGri^-ec 
‘bPB'9P-^2.A 


■fhr 

t:ind  sy^^- 


l4  \  J^-P.  ,  j  , 

szisy^ 


o ,  o 


. '  (^lA/J  z.syGlIa  a\\ye. 

'  '  j  .  Y<Mt>yJ .  fAcs-Hiu-A  ne-  ^ 

.'  CooJfB€^  ipaMti !  'Serrruz- 
O’  Q  ,  tyi-^clci/yYi-h>  Ce>uyf^Seu\^ 

o'-.'  -hTLCU  {PtjrA'njL  ^Sarel^ 


Po5^it>i^0?rUt: 

4ppmi^ 

coUi-cyd 


TT^Of- 


tVlSCi 
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Project:TS^fJ>tJ  H^KOOO^  *PklEl  o2^^^f\0A 


Driller  &  Company:^(?y/if5  .  iV.  W<Vl  / A. 


Geologist;  ||. 


Date  Boring  Started:  7/2  7/  ^  ^  Completed: 


Water  Levels  (From  Ground  Surface) 


First  Encountered:  A/  A 


While  Drilling:  NA 


3  Ifss  Sifel^f>  oon 

ZS"iT>  USA  . 


At  Boring  Completion:  hSh 


Drilliag  Shifts: 


Time  Depth  of  Drilling  Per 

Shift 


End 

s.f>' 


Page:  1  of  ^ 


Signature:  ijQM'sl/Zy  OuZaJcHcl-^^ 


7/2?/'?^ 


Drilling  Rig: 


Date:  A/A 


Date:  ^ 


CdUMshyic  w  HjJtdS ^  CiAdn  (C 
S\/OCS  @  3. ^ 


Date;  )\J^ 


Depth  of  Drilling  Per 
Shift 

Start 

End 

Abbreviations: 

Abbr  Meaning 


Location  Sketch: 


thliouJ^ixsnn  M/^Cn 


{\!o4{^ 


CONCRETE 
PAD - 


SCALE  IN  FEET 

“SURFACE  VATER  (APPROX.) 

PONDING 


\NP  ./  rOi  J 


BRO'S2-02r 

□  " 


— '^BRS-<)2-01 


-OUTFALL  PIPE 


di'^e^  Pu3^ 


BLDG. 

/-n^344 

rA  O  ^ 

:A  yi 


CONCRETE - 
.^D 


BRS-R2-04  1 
PERIMETER  OF 
NAROUND  AREA  / 

ACE) - ^ 


-OUTFALL  n  A 
PIPE  ^DF 

01 

BRS-A2-0S 
- '0RS*92'08 

" - ROAD  CULVERT 


ni  IfF  KKVlRONMKN'r& 
Ifllsl  INFIb\STRUCrURE 


INFIb\STRUCrURE  . 

(ysr  jbu^’rJl 


BRS^'^2^^BRS*S2'0S  !'BRV-<)2-01 


Ws  FILE  COPY 


5/04/94 


BORiJNCi  LUGicont’d 


Project: /£A^-aI  Ta>KM3Ty\'^  8Z 


Page:  ^ 


uses 

Symbol/ 

Core 

Sketch 


Soil/Rock 

Description 


Sample  Blow 
No.  &  Count  & 
Depth  Recovery 


Drilling 

: 


-QlocUd 

SdjnCi  (6'U  -&M)  0'2.‘ 

Mos-Hu-fivie  hi 

Tlflv^l SevKX- 
Vu+D  Coo-dTc- 

fC^osc-k)  S\N'S  m) 

\i(M.-'CYra-dJLd  smd  52. 

|P  a.M  ^cL  V-eJ  -S  f^) 
z,ry't./6  o\\Ye'iei^o»j  ■ 

40£jr5c  C  h?" 

hzLU. 


Won  ^cL^d  tvi/h.  jl  j  , 

z.sy^/^  , 

VHijCw  .  I^ol+iu  PiV^+t'  ^104/^- 

SCOaA  ,  'y^fy^ 

..  W' /  trunsi^  ^ 

\^\iAX''0^o-d-iA  fguiAuvipP^  ^ 

:i,'if-gu^3r^g</<^  c5)^SMj 

!S■^/^  /a  / ..  y>t7-fTvC^^Vv/7'5  Pi 


opcer^  iOJOA,  ^rorr\e  Pi/U-  ,, 

rvi<nit^ '^'7  pp  no  <ivnTiT?  . 
0^5  ^h^ayUj  4  syinj.^ 
oj  -no.  4-6''  . 


Efs/D^f 

^3' 


3  A.  A  <3  f /pf/r7 

^  ^  \  1/  SdytyipU  ccflAu-ohiS 

18  V  .  12/ 

Kecoverri  -fyy  oyZ 


A  Z^^i.ppnry^ 

g\  5w)? 0^  WaH- 

10)^'^'^  I^^44u3a(npi£, . 

\C:)  R.<co^<^(A  S^O-fTif)^  Ccrikokd  & 

'  3,9!'  ■BKB'^4-44. 

■p/iV  /  n j 
reLoot-!^  . 


>  ^3.^pprn) 

|?rc^/^rn??h5^b>Li  Ucuk  ^ 
£1/1  (/nilr^<'^n,(y\/vi  4 
Or- 

dklyr^]'^  tf<_  Sv/  rv^  cHrecr 

(jdj  £i-a>tdr  -k)  'tV-e- 

/  Id^S.  pudkllTl^T^ 

r^^ac’d^  cd^  corded, 
iifkr' ‘Sm^rP-j 


BORING  LOG  GENERAL  DATA 


Geologist: 


Date  Boring  Started:  T/z?'/  ^  ^ 


Water  Levels  (From  Ground  Surface) 


First  Encountered:  A/A 


While  Drilling:  N 


3  "S-^ain  Irss  Sifel  Spoon 


At  Boring  Completion:  /JA 


Drilling  Shifts: 


ViojecU'T^/iP^  laSK0003~P[\Tn-  Boring:B^B'^4"C^^  Page:  1  of  Z 


Driller  &  Company:^(y/^5  .  iV.  / A.K/V?^ 


Signature: 


Completed:  j  ^  ^ 


Drilling  Rig:  N4obr’k6b 


Date:  MA 


Date:  1\/A 


Date:  \|A 


'slfZxQi/ZaJcad^ 


Depth  of  Drilling  Per 
Shift 


Depth  of  Drilling  Per 
Shift 


Start 


BRO-'?2-02 

CONCRETE 

□  ■ 

PfiD - BRS^ 

8RS-S2-0:/ 

1 

□ 

CONCRETE 

PAD  \ 

o\ 

V  _ 

BRS-S2-04 

PERIMETER  OF 

NAROUND  AREA  ^ 

RORTNG  LOG  (cont’d^ 


_ (10^ _ _ 

Project:"f§^(\l  Ph  TL  Bonng:f)^$-^4--'J^^  Page:  Z.  of  ^ 

Depth/  uses  SoU/Rock  Sample  Blow  Drilling  Data 

Elev.  Symbol/  Description  No.  &  Count  &  ' 

Core  Depth  Recovery - 


uses 

Symbol/ 

Core 

Sketch 


l/^i^SiZnd  S±. 


- - - U/ 

c?  O 


— ^\HjiCfidY(^W\^SQjnd  SL  3/  \  ^ 

(^jz, ^hVg <' "  7Z/5" /  ^ 

tu-^^n  - —  f^Ay)v\/i'jin  I  (■•fife  “Si 

— - andh'&e^ncidCDa/^ 

^a.y)d .  sy^i^y^^c  [ 

'5a¥Yi\j L" 

^fe#l2:5Vi5W?  ^//y  ^ 

'  , 

^tS  ebli?c;vTi  .  53  ^iMyi,'‘ 

oMM.Ov  / 


{ j^JJr\iA/  “  .1  _  X 


:  limx^sand .  ^ 

■  f<xoctfi<J-^  Mjk^'-tejU'(^ 


^ampkc-o1^'^<^^ . 
oJt'0S''E^e>^^y^ 
^j\/l6kzk 
oyids^^  ^ 


t.(t> 

Cpat^  m(iyd/H  v^T" 

Wvefeen^  • 

C«/kck>i».  B(tB-9^-05"A 

^.(£ 

"pv'iilt  jTVivrk^  <*. 
4K^  *^‘?'^ 

o.iii^y',  [JMircco^txrt 

CMj'ck-e 

y-5'' 

s,^.  r  iflfc.hd 

~^i:yrTaO^  <=>^ 
I^Puo(^A'lior-^ 


ENVIRONMENT& 

LNFRASTRUCTURE 


:evisc< 


18 


B 


’Ptojecti'T&tP^  H^ICOOO^  Boring: "^•4" /ffl  Page:  1  of  ^ 


Driller  &  Company:^(y/^5  Wj’fl  / A.Kilft^' 


Geologist: 


Date  Boring  Started:  7m/ 


Water  Levels  (From  Ground  Surface) 


Signature:  (Xz<t-4'7y4z^^ 


Con^)leted: 


Drilling  Rig;  Mob<f^65 


First  Encountered:  A/  A 

Date:  fv/A 

While  DrUUng:  NA 

Date:  (y/  A 

3  "S-tai'n  less  Sift!  Sf°or\ 

^.VS''fi>  HSA. 

At  Boring  Completion: 

Date;  K/A 

11  Drilling  Shifts: 

Time 

Depth  of  Drilling  Per 

Shift 

start 

End 

Start 

End 

/5?52. 

1345 

<2^ 

Abbreviations: 


JT.UU1  irit^xujuuug; 

AppXtLabj-r:^ 

fiS'/r  b\Aj  5^^^ 


'it  iNFR'^TRt^ToRE 

ir 


n|  ICf  RONMKN'I& 
IfUsI  INFR/\STRUCTURE 


Depth  of  Drilling  Per 
Shift 

Start 

End 

Location  Sketch: 


SCALE  IN  FEET 

-SURFACE  VATER  C APPROX.) 

..^ING 


CONCRETE 
PAD - s. 


BRO-R2-02, 
□  ■■ 


f —  \rrc. 


BRS-<»2-01 
■OUTFALL  PIPE 


A  bldg. 


u^l\0 


CONCRETE  ^  OA - 

PAD  X/  ffW 

BRS-R2-04  g^^~~^»Vj^-R2-01-'  '~V 

nK'^a"  ^/gS^^2^^S-B2-06  tBRW-R2•0^ 
JACE) - ^  '  >  I 


^  8R5'S2*07 

.  /— OUTFALL  p,X 

\0  /  PIPE  5/  ^OF 
\\  /  01 

^Vv/  JJ^BRS-S2-0S 

- -BRS“B2-0a 

- ROAD  CULVERT 


'  (Mvcdik  Revised 

4ul 


Revised  05/04/94 


BORING 


82^10-  n 


Boringi^R^  "‘^‘4 1 0  I  Page:  ^  of  ^ 


Depth/ 

Elev. 


uses 

Symbol/ 

Core 

Sketch 


Soil/Rock 

Description 


Sample  Blow 
No.  &  Count  & 
Depth  Recovery 


Drilling  Data 


5//f-v  Ovuve]  C  (tM. 


2 .5/576  I  iGLAt<fl)\<^ 
\hasWLK  'bc0c^O5'<i 
<2j  ra  .iiKid  cch^  /£>/ 

(j)y,l60S^) 


Hos4-)y 

^lAihco^^qfiaird 

UvI^ 

Scuid/fujdHhriLLt-  7^It- 
'I>KVy 

'Nc\A'-a^Q.(i<^cn(y^'^  iaa 


fOVR  7/5  \/€.M  ^  WvO 

l^cdhAyi^^  (^oars-ti 
(McivCA  Vvi-Hi 
^C<oa7<5<^5‘tn^  aint? 

-pC6\j  ^  y 

bij-k::-. 


y2< 


evisct 


20 


Project;”7S^5>fJ  "PklEl  Boring:  BRB  "  ^4" //  P*S®’  1  of  <2. 


Driller  «&  Compaoy:'B>iy/t^’5  •  W*  W  «'n  / A.fdfll^ 


Geologist: 
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t/4He  ‘^'iV-fcuJ  -bWee 
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<3TTOItA_ 


Si)^Oirzive\  wdks'a.ocl.C^K) 
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Mos-Htj  ^  £aaxSc.Aray^^ 
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At  Boring  Completion:  |\/  A  Date: 
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Shift 
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Qr-Civel  o\j  i ffiri^ 
Oaays^S^y^d  <x.ind  -T^aih^ 
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Drilling  Shifts: 


Date:  \J  \ 
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Shift 
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Time 
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Shift 
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l^fM"/  ^  (+5^000  tr-pHSa.!  @ 
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_<5rKgn/<r[k/  5)14-  ifvi'VU^g 
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oF 
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■f)nc  h)  /oa.r^<z.  gmtr€ly  -(cwo 
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)  ^2. 

^-5'Z" 


40  \ 
I  6^ 


Spli'W’po  on  r <"-fUyAl 


S3 

lo-/o'io" 
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75/5 
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5pl.75p)Or-  ■f6Ax<l 
cG-  /c>'  lb''  tThoi  0-f 
^xpJoi^-han 


'  ;■.;>■■>■  RONiVlENTi: 
;>;=-<L^L'Cn.TiE 
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At  Boring  Completion:  Kj  j  Pr  Date:  Nl  /  A* 
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Depth  of  Drilling  Per 
Shift 
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Abbreviations: 
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Soil/Rock 

Description 
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O'-  / 


-fin^  ftavel,  -Pc(\j  -fiM-e  -he 
tooLfse  serndj-i-r^i-oe. 
toay5€  c^oLvel.  .  ni’+^ 
Wclt S^\.Ol>^c  de>»ion  \^. 


&lrxM£\  ’Vi-H^Sard 


<i?.5y  6/4 

bvTwon.  A^osHw -fto-e -|o 
tfeoA  Se  ardJ  -c(m  (Ud  pa  vd 
oui+k.  U'-tHi-  -to  f'oayt^c 
S  a-nd  .  "TTzl/o*-  ajdjiA^ 


iJ3>  ^ 

I?)/ 


Sayr)P)-e  icrUeoI-ed 

rFe)-n-ofJA(os'. 

FC6^ 


S2  51  \  ,M.'  ,  , 

4'-^/  8b  ly"/^  Sarnphda  llcch^d  a-l- 

/  ep0-^^-oie 

■^SrPOhs 


Siliv6-Ka\/ei  C^)  q 

brs^^  Hos%  ^  / 

45,-^ -b  coarse  <^avE»,  6-H«-  //  //t^ 

^•|4-  •■VvTua-S'rt/T£^'i'C<='»'’''^-^ 

-pnj'. 


I  ;g(‘ 

c  h  Cdli^-kJ S 
16,0' 

■(hr  RISj- 


*^Ed?S 
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BORING  LOG  GENFRAT.  DATA 


Project:  TE>VP-rJ TttskCx:^!  PkX  l^oring:  Page:  1  of  Z 


Driller  &.  Company:  "Bo VtgS  B<2oS .  lO  -  A N)  U  N  A.  KltOCr 


WJ _  Signature:  T^VA/C*/: 


Date  Boring  Started:  i)z}Hi _  Completed:  Z  1*2.] 


Water  Levels  (From  Ground  Surface)  _  Drilling  Rig:  ^1^3 1  UE"  0''5^ 


First  Encountered:  /JA"  Date:  A/A" 


While  Drilling:  a/  A"  Date:  A/ A" 


KlOteS :  3"  Srai'n  less  Sf-ee!  Spacer) 

4-  2S'"  MoujSkmAu^tr 


At  Boring  Completion:  A/  ^ 


Drilling  Shifts: 


Date 


Start  l|^End  Start 

7/z;/<f4-  |in  -^zo  pi. (A 
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Ofr  fVPtivCAOUr 
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Time 
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End 
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Depth/ 
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Soil/Rock 

Description 


Sample 
No.  & 
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s-± 

0'~  Z' 


Blow  Drilling  Data 

Count  &  /[JoT^S: 
Recovery 


5*2. 


<53 

Si- 

lo>6"- 

JB10" 


^IS' 


Samp  h  <^0 1  life 
ff6'94-0SA  Cos‘^ 
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pl€  CoH-ecf  fS 

epl-^i~oBS 

Sph-f~JpQar7  r€-fuS  a.1 

^rejirr 


■5pUizpo°^ 

/Jb  R.ccovt>^  ■ 

Auaa  -h  to'o"  pn\<e 
Spji'-hpoof^  -fo  13  0" 

No  K-eCa^^^. 

Spxyon  /S.'  47^1  oi 

J\u  ^dauitx  jz>  \Xl> '' 
^ffpfp<pan  -h  \2S  |-Jb' 

/Wc-iovJ^  -fo  f  f  '  , 

^li+^ocrv^  13 

Pi-0\.5  V®  ’■^‘^^'^5 

lUc4«rcl 

fPj3*?^-03C(13') 
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APPENDIX  B 


PHASE  11 RI  TEST  PIT  RECORDS 
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Page 

Test  Pit  Records  for  SWMU  6-Old  Bum  Area . 1 

Test  Pit  Records  for  SWMU  7-Chemical  Range . 29 

Test  Pit  Records  for  SWMU  13-Tire  Disposal  Area . 67 

Test  Pit  Records  for  SWMU  23-Bomb  and  Shell  Reconditioning  . 99 
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TEST  PIT  RECORDS  FOR 
SWMU  6-OLD  BURN  AREA 


1 


Area 

INSTALLATION  ^ 
TEST  PIT  06P^^ 
COORDINATES  _ 


_ TEST  PIT  RECORD 

'lew  of  Test  P\\-  ! 

-r-yt, - 7-1— n?^  SITE/SWMU  _6 Qi 

hl^l  -  DATr^/>?V/9V  T7MF  (SfO 

- - -  GRID  ELEMENT _ 


Page-yL  of  _2_ 

rn 
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kj  Pir^ 

2.?  'Va/n  b€fn^ 


SKETCH  MAP  OF  TEST  PIT  LOCATION 
fSWW  SURFACE  MONITORING  RESULTS) 


SCALE  1 " 


CREW  MEMBERS: 

1 .  fl.  HDJsdn 

2. <T.  6-ill'erf/e 
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NOTES: 
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MONITOR  EGUIPMENIT 
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SCALE  1"  = 


NOTES: 


CREW  MEMBERS:  ■  • 
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5 .  l4-  t/Uoo^J  y 

S- 

MONITOR^ EQUIPMENT: 
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Explosive  Gas  ®  N 
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OVA  ^  Y  N 
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SAMPLES  OBTAINED 


SY8/^  y^UouJ.  Ho 


raCmd  ^and 


Hrgr^mpdl 


:s' 
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:^)a/T^4^yu.6^fL<l.  jEST  PIT  PROFILE  RECORD 
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PI  Meter  N 

Exp  I  os i ve  Gas  ®  N 

Aval  I  .  Oxygen  ^  N 
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INSTALLATION  _ _ _  ,  SITE/SWMU  h  QICLh 
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SKETCH  OF  TEST  PIT  CROSS  SECTION 
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S-6 


:  7 '  MeU-^ad^cL  K/r-StJa  nd  REFERENCE;  Field-Book, 
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TEST  PIT  9  HATF  .i,ISi  7/9</  imzM 

COORDINATES - ^ _  GRID  ELEMENT 


Poge_L  of 


END 


|\Jor-fW 


SKETCH  MAP  OF  TEST  PIT  LOCATION 
iSHOH  SURF/CE  UOmORING  RESULTS) 


SCALE  1"  =  70<d  FT 


NUTES: 


!  CREW  MEMBERS:  -•  - 

1 .  M  Hodscm 
z.'S.  ^I  'n  c-oc^t^ 

zX  ThcnijO  Scjr\ 
f]  c-e_ 

^•vS.  SrznAjr\ 

6  PriEnCL/j 

MONITOR  EQUIPMENT: 

PI  Meter  G)  N 

Exp  1  os  i ve  Gas  (S)  N 

Avo  i  I .  Oxygen  (T/  N 

OVA  _  Y  N 

Other _ 


lov.  Qn'  r 


Photogrophs,  Rol 
Exposure  -IZ _ 


Dcw  C/Q.1  n|ICr®fVrRDNMENT& 
REV.  5/94  Iflul  INFKASntUCrURE 


TEST  PIT  PLAN  RECORD 
TOOELE  ARMY  DEPOT,  NORTH  AREA 


1682FROt.DGN 


'n  Ftn*  ENMRONMENTi 
i-iijaa  LNFRASTRUCrURE 


TEST  PIT  RECOR 


Profile  Along  Test  Pit-  izz. 

TMg:TAi  I  ATTnM  _ _ _  SITE/SWMU  g  Old. 

IN5TALLAriON^^^_^  __  h/J^iTW  TIME.Z^ 

COORDINATES  . . . . .  GRID  ELEMENT - 


TEST  PIT  RECORD 


INSTALLATION 
TEST  PIT 
COORDINATES 


Are^^i  ew 


of  Test  Pit- 


SITE/SWMU  ^  PiUt'Yi 


DATF  TIME-/! 


■M 


_L  of -2_ 


END  J220_ 


GRID  ELEMENT. 


SKETCH  MAP  OF  TEST  PIT  LOCATION 
iSHOH  SURFACE  UOmORING  RESULTS) 

^S'fi'Crn 


NOTES:  _ _ _ 

U//r^  irpds  -fhjyyn  lOLur^d  ctrytt'no  r.  tr)^4a/ 

— brji'THs  yWr?  ba^^r.  Vk/>?  \/J(r&  .  r^:<-hnd^^ca-r, 

(jisk  S  I  jVa^  cl  lO'  mOf/mA  Qrf  rifr-h  (  a  /r/h  GA  kj 

..Af,  hA  is  fvun  A  Su  a  Jnu'  o  . _ ■ 


CREW  MEMBERS; 

1 .  //.  thd9VF\ 

2. \S. 

3  T.  f i'l  cV)r\f<i'!y) 

■  ^/^VCK7 

MONITOR.  EQUIPMENT: 

PI  Meter  0  N 

Exp  I  os i ve  Gas  0  N 

Avo i I .  Oxygen  N 

OVA  _  Y  N 

Other  _ 


Photographs,  Rol I 


Exposure 


■f'  Ci^€Jn-h^rf 


REV.  5/94  niKT 


ENVIRDNMENT& 

INFRASmXTURE 


TEST  PIT  PLAN  RECORD 
TOOELE  ARMY  DEPOT,  NORTH  AREA 

leaaTRot .dgn 


»EM\TON>.?E\T&  • 
INFRASTRUCIlllE 


25 


>\cizs 
Cd.l'iY 
>1  -ksi 


■ _ TEST  PIT  RECORD 

Profile  Along  Jp.sH  Pi  t- 10 


INSTALLATION  TrJ  _ _ 

TEST  PTT  nf^P-^^-l0 
COORDINATES  _ 

SKETCH  OF  TEST  PIT  CROSS  SECTION 
iSHOU  SURFKE  MONITORm  RESULTS) 


_ ,  ^TTF/^WMII  (n  Orl  btCrTl 

OATF  6/2.7 /W  „  TTMF  1/^5 

_  GRID  ELEMENT _ 

i.  I  I  I  _ 


_ _  Poqe^  of  ^ 

LLrf)  mCL. _ 

_  END  _ 


SCALE  1 
DEPTH  (FT.) 


SAMPLES  OBTAINED: 


^  /VOTfS:  0/3  P-W-/ 

Oii'v^  hiOlKA') .  Uo^-ELu^l-h  ■U-a, 
Sand.  lb\J  hLUfrUcd.  uS^( 

^fAfip  rn  1  U\'<r\  hi  t  ovi  diu) 

^  63P-^‘f-lOS  -  Z' 

cHiVe  h40\^n.  KLos^t^ 

■^he.  -h)  rcn  .>  sc.,  trr/^  -/wv  Cj  / 

iSCind _ _ _ 

■f-  n6P-<?‘^-J0a  •  S.5~'  PgorL  <pa, 

Sl.^yCo/TsOii'ircuxZZan/ ,  ^ 

.  Aci)  JuH,  ■R-td'fo  VW 

/•om  ^  {y}a  iFud.  ,^d . _ 

^  ^3^.—9d-lr>0  ••  ^'hTorlu  cprgjbr. 

_ ^-SyisH  hQhf-Ui'J/diMish  hr^0<jn.  , 

ryiantr  ^  fifuj  Aful 

'  .cx..  ynjyj  yrJOocMJ^ 

^  Q^dL^..-JO£.  up.. LUaL.^M 

1682FR01.0CN  Z  Sj  ^  ^  fOLl.0<.^ 

nr-,,  n|ICTENVIIIDNMENT8c 

REV.  5/94  Itlol  INFRASTRUOUKE 


p,r 


No . 

Depin 
(ft.)  1 

int.  Set. 
1  No. 

hO.  SP. 
PPM 

S-1 

d7-5 

O 

S-2 

7, 

o 

S-3 

5 

n 

S-4 

9- 

n 

S-5 

to 

o 

S-6 

S-7 

i:J-8 

REFERENCl 


SIGNATURE: 


Field  Book^^_L_ 
Attachments  ~ 

gr-  ■/Sli^ish'TCf-hdfy^ 


Y)nirc/  (/^  rfx  ^  Cl  nc^  (  (r  K/J 

'HosHu  ns  jest  PIT  PROFILE  RECORD 
TOOELE  ARMY  DEPOT,  NORTH  AREA 


Ev.  5/94  1^1®^  TOOELE  ARMY  DEPOT.  NORTH  ARl 

fv  (?oa.-iS)c.  tUt'4U.  ft<yj  Aru.  ho^cl.^  oaccAS-cSancf . 

(fT\y^nosE-cLO^^  cyic^dUaCsaj^a.) 

'T.'T  ~  FT  £.' "vTiiCi'i  NiiLiUr: 

JftiljiiiJ  INfRASIUuC^wTL: 


TEST  PIT  PLAN  RECORD 
TOOELE  ARMY  DEPOT,  NORTH  AREA 


Bvmymsmic 


1682rR01.DGN 


w^^ENVIRONMgjnic 

a/TTi  I  riN.  ivrm  a  (TTOT  ml  TP  7 


TEST  PIT  RECORDS  FOR 
SWMU  7-CHEMICAL  RANGE 


_ TEST  PIT  RECORD  . 

Area  View  of  Test  Pi  t- o /  Pngp_LQf-2_ 

INSTALLATION  Ta/  TBAQ-N  Task-  OOo3  <;TTF/<;wMii  ^  _ 

TEST  PIT  _  OATP  iTiuir  09^0  FNirT 

COORDINATES - ^ -  GRID  ELEMENT - ! - 


.  SCALE  1"  =.  50.  —  FT. 

NOTES:  _ _ _ 

-hzd/ij  //}  n^,  T5~"hf'^  4 

.rcjn^ErUM-^  (^JOJ  hfnM  rva4u.i^Ui^ 

{’irlaSS^  ha.nrL/d  m/4-n  /  hu  yn  sur)n-^f>  -ffarp 


CREW  MEMBERS: 

\.  H .  thJ Hv) 


2.  /.  Thampsorn 

3.  S' .  P,yic cck— 

4.  k  <Te. 

5-  &.fy 

^  -  S  .  Srz)  LOr) 

MONITOR  EQUIPMENT: 


PI  Meter  (3  N 

Exp  I  os i ve  Gos  <3>  N 
Avoi  I .  Oxygen  cjO  N 
OVA  Y  N 

Other  _ 


Photogrophs,  Rol  I 


S.U./n  Jo  rt  /PiO  -  9t9  'J ,  OOinH  In  Jn (^{j,'na3i^yin4-/nc? 

.Sa/j4^P  hfl-i-  dii-P-h'nr,  nrrjUin/^  ^ 

dfi  cyyd'Xc 


'rc/^ 

WlPlAt'lA-PlAAin  Cinj.i\.  nPj  Prkf  U  s//< 

irreacd^r 


Exposure , 


S^OCs 

He-t^ctS 

B'xpyloS^Vcs 


ecu  e.,aA  OUCrSNYBONMENTiC 

REV.  5/94  KUil  INFRASmUCIURE 


TEST  PIT  PLAN  RECORD 
TOOELE  ARMY  DEPOT,  NORTH  AREA 

lesamoi  .dgn 


•ENVIRONMENTSc 

INFRASTRUCTURE 


FILE  COPY 
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_ _ TEST  PIT  RECORD _  . _ 

Profile  Along  Test  Pit-  c  ~oi  of^ 

INSTALLATION  :T7\/ _ ciTr/cwuit  ^  r hfi^rti'CCU 

TFST  PTT  f:i\F -  0)  •  HATE  0  I  2  P  TTMF  _  END  - 


TEST  PIT  JJ 
COORDINATES 


_ ,  S I  TE/SWMU  _£_j 

DATE  kJ2JLlJbL  TIME 
_  GRID  ELEMENT- 


SKETCH  OF  TEST  PIT  CROSS  SECTION 
(SHCf/J  SURFACE  MONITORINGl  RESULTS) 

I  j.  I  nL-urn 


)e\i>ri\s 


Mv 

—  •  (  H - 1' 

;(i  t — i— 'll- 


'"r-r1‘-r\i  t 

1 — ^ ^ — r  I  c  '■  i - T-^T - T 

•"■ir— r  ‘f'  i — r"K 


~T"!'  — i"'! 

— 0 — — — 3]: — j 


4  f’ 
a| 


END 


^//V  / 
_ //> 


— I - ,ii - jje - 

u^.  I  ■■■■■[  ■[■-f—j-' 

^  1  llj - I  ,.  ^ ,  I  * — 

/■! - 1  »  (if-i —  <i(  I  - 

q  t\L  — U  I  ■  t  t  4"  “  _ 


hf-.  I  >1  !  ".'R-hN" 

r-  r.'h-L  I  &U'-:  I  r-j.  %  ■  f.  I-.M  ■-I'.  K 


SCALE  1 "  = _ 

DEPTH  (FT.) 

^  UGTES:  C^P-9^ 
Y?  I  ht/JiFh  brr 
-A'  mpdii^ynry  <:r, 


S'  S>Ti  (ml)  fO  No.  ) 

Uo.^li/  Ft  i!  -Rr  '-fr^  f\y)-iC  S-1 _ | _ _ 


samples  OBTAINED: 

“7“~''™'n'epTfr"™]rnT""^erTT37^irTur 

No  •  (ft.)  r  No  ]  PPM 


s-2  I  n-' 
S-5  I 


^  cpp-^^-gfR-n-'  Sf/F  cml)  ^.sy^7g  J:± _ 

haHR^iL't  MoiAin.  z^/y-A/ct  ^i/k-f-eiAj  -k^  - L 

■hra cc.  f)  A  jp  c^a  :4'L\S''a  l(' !  _Si 

^  9'  IC^'rE^/y  s-6  _ 

yeilooj.^i^  Mos-f-Lu  9)  i+.t^ZL-ik, _ LI - 

Ui  1 1  -ftiVL  4x)COrj^'l  sc.  cna  I'd . .  -f-rTt  c.  c _ S-8 _ 


J  1 i  nj  I  — V  VI  r  V  - - 

\|1  Hcnii' -dth  ■  IQ'  P oo'-lu  Qivdj>d  ■Sat'iJ  c.c-i'i'k  I 


VC  r  w  ^1/  >  A- _ : 

DyJnuj/n  ^ 

'  ^  /  f  y  iri  _■ _ - 

c  Sn  Cl  io  c/  S^jyyu>' 

fi)n,  -hr  Or'o!  U  A^a 

/  y  /  ,  . 

f  C CP  .O f  C ja>f 

REFERENCE:  Field 

tachments  _ 


1682FR01.0GN  f' 

r,^w  ^,r,.  m  KTENVIBONMEOT  ic 
REV .  5/94  l€L»l  INHUSTRUCILKE 


TEST  PIT  PROFILE  RECORD 
TOOELE  ARMY  DEPOT,  NORTH  AREA 


•  ■  •'•••X’-WN.'ii- ri'i 

.'..‘.C  i  tiCC  1L'.<£ 


j  K  IL,  tj)  “i-V  2  t  . 


TEST  PIT  RECORD 


Arsn  Vipw  nf  Ti-st  Pit-  W-‘?V-'o£ 

INSTALLATION  TV _ _  SITE/SWMU.'^ 


TEST  PIT 

COORDINATES _ _ 


OATF  L13-8I9'^  TTMP  IS.3Q 


_ Page_L  of  _S- 

C  htmi'L  a  I 


END  _1: 


GRID  ELEMENT. 


SKETCH  MAP  OF  TEST  PIT  LOCATION 
(SHCW  SVRFfCE  mfTORING  RESULTS) 


SCALE  1"  =, 


^50 


.FT. 


NOTES: 


_ /  Smok£>  pc-h  A/ 

kunArt  _ 

S'ccnnu  90~/r:)n  .  oa/rid  hfouiTnc  ^ ’>rnLdK^ 


ccnnu  '7u~ /CJG^.  c<jjna.  cnout>fnc 

4<s^ p!  /•  f}YTr yl4-rA  ^  .  ST-  ‘  /g> '  /* g  /4iJ.aJ. 


;h 


CREW  MEMBERS: 

1 .  ff.  HodSO'^ 

2. '7T  Thompson 

3.  S',  Pi'n  c  o  c-l^ 

4.  A  -  P>0(j<-C 

b.  B.  FrTLin.  cSu) 

6.  i". 

MONITOR  EQUIPMENT: 

PI  MefeT 

Exp ! os i ve  Gas  ^ 
Ava i  I  -  Oxygen 
OVA  ^  Y 
Other - - 


N 

N 

N 

N 


Photographs,  Roll. 


Exposure 


TEST  PIT  PLAN  RECORD 

_ _  TOOELE  ARMY  DEPOT,  NORTH  AREA 

REV.  5/94  RUST^S^nMCT^  1682FROI.DGN 


INFRASIRUCTURE 


FILE  COPY 
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_ TEST  PIT  RECORD  ^  _ _ 

Profile  Alnng  Tp<;«  P  }  t  -  r/€/^~  W~  Poqe^  of 

rrnM  TTV  ’  /cTTc/gwun  V~^  t  Jl6n.(l  C  CiS  7\^4A7^ 


INSTALLATION  TN  _ _ _ L 

TEST  PM  r.^P-^^-62. 
COORDINATES _ : _ 

SKETCH  OF  TEST  PIT  CROSS  SECTION 


SURFM:E  MOHfTOftm  results) 


'SI.TE/SWMU  7  LZL 
■  TTMF 

GRID  ELEMENT - 


^  C/?P-  9H-nzB:^‘  SYG/S 


S-1  I  ^ 


S-2  1  7- 


os-Hu  9i'li 


cu  P<- 


t6S2FR01 .DGN 


REV.  5/94 


ni  m  environment  K 
RIIjI  mASTRUCIURE 


REFERENCE :  F  i  e  I  d  Bo 0 


ALJochmenTs 


SIGNATURE:. 


TEST  PIT  PROFILE  RECORD 
TOOELE  ARMY  DEPOT,  NORTH  AREA 


jNERASiaicrujfi 


_ TEST  PIT  RECORD  ■  _ 

Arsn  Vif>w  of  Tp5;t  P  \  \-CRP  -  9^  -  03  RftqeJ-  of  -2_ 

INSTALLATION  IZ^/ _ .  SITE/SWMU  ?  CheniKrAl  KCLnQ£ - 

TEST  PIT  T)&rF  C,/ZJplQ  TIME  -  END  /n  <?g, .. . 

COORDINATES _ ^ _  GRID  ELEMENT - - 


SKETCH  MAP  OF  TEST  PIT  LOCATION 


SCALE  i»  =  '  FT. 


HUTESi  _ 

Ain  S6^j^/h^e 


CREW  MEMBERS; 

1 .  hf .  -hhJ-Scyi 
2  X 

^  S.  Pi'n  cock 

^  T.  ThonnpSon-\ 
A  ■  C e. 

^  ■  6 . 

.  6  riiivr\ 

MONITOR  EQUIPMENT: 

PI  MetTr  ^  N 

Explosive  Gas  *2^  N 

Ava  i  I .  Oxygen  N 

OVA  ^  Y  N 

Other  - - 


horrc!  n'naS  harm/  M-  9  JTTja A -n  grpncrJ^. 


Photographs,  Roll. 


xposuf  e 


Sunmi  ^^/l-ZdO  .  \A\inrJt hlnixf/n^  -FyTjnn  4'ho  .cZI/ 


REV.  5/94 


TEST  PIT  PLAN  RECORD 
TOOELE  ARMY  DEPOT,  NORTH  AREA 

1682FR0I .DGN 


jrn  ENVlRONNiLNTi 
'NF.'LAiTHUCnjRr 


FILE  COPY 
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TEST  PIT  RECORD 


Profile  Along  Test  Pit-  -OS 

INSTALLATION  "7^ _ , - /  SITE/SWMU 

TEST  C^jSS'll 


COORDINATES _  GRID  ELEMENT 


kVaqpj^  of  -2 


END  70(y(7 


SKETCH  OF  TEST  PIT  CROSS  SECTION 


(SHCW  SURFACE  MONfFORING  RESULTS) 


^^^taaeaBaM^^sa 


SCALE  1"  = _ Ff. 

DEPTH  (FT.) 

r.rc.  C/EfP-<?¥-^3A:S'  Sy/-/ . 


rOuunijhjj^Mo 


t/TAAAn  ,  A/CiSflU  ii'fi', 


SAMPLES  OBTAINED 


0 

o 

0 

io '  S/' Ji  rMtr i(H€5l(e, _ 


H-  +r7(A-e 


fh^dt  um  s 


I682FR01 .OGN 
REV.  5/94 


ni  WTENVntONMENT  & 

ICU>I  INFRASmxnmE 


REFERENCE:  Field  Book^ 

Cm 

At  tachmeTTrS" 

SIGNATURE: 


TEST  PIT  PROFILE  RECORD 
TOOELE  ARMY  DEPOT,  NORTH  AREA 


5=^  rtT^ENVIRONTvtENTi 
INTRASTRUCIU’.r 

LE 


TEST  PIT  RECORD 


Area  View  of  Test 

INSTALLATION  IM _ _ _ 

TEST  PTT  OH 

COORDINATES  _ 


P\\—CRF~‘^^  oH'  Pfmp JL-  of 

«=;TTr/t;wMn (hfi^Fr  A/  Kamct-e  — 
DATE  TTMF  /(J  end  .  . 

_  GRID  ELEMENT - 


SKETCH  MAP  OF  TEST  PIT  LOCATION  , 
(SHON  SURFACE  UONfrORING  RESULTS)  • 


' 

\ 

\ 

>- 

\ 

i 

li: 

t 

— 1 

( 

C3 

"T 

( 

i 

m 

’  L; 

— 

_ 

— 

— 

— 

—  , 

^  __ 

i; 

ISA 

.. 

u 

li 

"7  7^ 

— 

_ _ 

■ji 

iwIND 

"Ca 

r“ 

_ 

□ 

1 

1 

£ 

SCALE  I"  - FT. 

NOTES:  finDrm  cat^s.  povO’.  C^rnAda 

ba.)rrxJ  S-h'Ti^s-,  (xluynjn'ufnnj'^yr)  otCi  OAJLr^SiHuo 

-kin\/c.y)  LoJ<^  -^U^,  in rj'tndt'Oyu  a^j,  ■ 

(/J)Tf£.  lAJaf}riT>V)  r  ^ _ 


CREW  MEMBERS : 

l.T.  T Tn o rno O!^ 
^.A-&o^<jL 

5.  E)- 

6 .  vT.  &  u\/)^ 

MONITOR  EQUIPMENT; 

PI  Meter“^  N 

Exp !  os  i  ve  Gas  N 

Ava i I .  Oxygen  N 

OVA  Y  N 

Other  _ 


Photographs,  Rol 1-ZZl 


Exposure 


REV.  5/94  RUST 


ENVIRDNMENT  6c 
INFRASmJCnjRE 


TEST  PIT  PLAN  RECORD 
TOOELE  ARMY  DEPOT,  NORTH  AREA 

1682FR01 .OCN 


2E3  ^^ENVIRONMENTJc 
INFRASnOKTURE 


F!l?  COPY  ^ 
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. _ TEST  PIT  RECORD 

Profile  Along  Tp<;1  PU-  C'A’/^-  9V- 09^ 

INSTALLATION  ^ _ _  SITE/SWMUX_£^ 

TEST  PTT  rliP-^^-OQ  HATF  _  TIME  fC^— 

COORDINATES _  GRID  ELEMENT - 

SKETCH  OF  TEST  PIT  CROSS  SECTION 
iSHm  SURFACE  MONfTORING  RESULTS)  4 


_  Paqe-2_  of 
.{  flCL 


SCALE  1"  =_ 
DEPTH  (FT.) 


SAMPLES  OBTAINED 


Cf?.p-  ^Q-AcfA:  57/y  (Nc  j  /aY/P% 


-QlJ-O 


h'oPJ-  dlh 


H-'i  r^U 


.0 


S-2  Kl.o 


S-3  9.  0 


o<^c  .•  V '  syPC/ciL 


a 


yv.  -H)  (LoaA  c< 


Acf 


REFERENCE:  Field  Book, 


At  tochmen 


SIGNATURE:. 


I682FR01 .OGN 


REV.  5/94 


ni  ICr  ENVISONMEKr  ic 
laAl  iNHtAsnax:FUK£ 


TEST  PIT  PROFILE  RECORD 
TOOELE  ARMY  DEPOT,  NORTH  AREA 


-  r— J  o.rv';>.G'.>.!iN  T  o£ 
iN??ASTR'JCrCRE 

FILE  COPl 


_ TEST  PIT  RECORD. _ 

Area  View  of  Tp?;t  p\\- CKF~^^~05  _  Pnn^pJ_of^ 

INSTALLATTnN  Ta/  _  <:TTF/<;wMii  ?-  Cheyr\(Lal  KanajL, _ 

test  pit  riATP/^/Z-^/^v  TTMF  //TO  j^HfT)  end  Boo 

COORDINATES _ : _  GRID  ELEMENT _ _ _ 


SKETCH  MAP  OF  TEST  PIT  LOCATION™  , 
ISHOH  SURFACE  UONfrORING  RESULTS)  lo  i' 


LGLccteJ  fT/udGLbp 

^eoplu^'ca f  aviom^iPA  'I 

dA^-hxf^ . _ 

/ /-Hii  rru  taj  rLiJyu  lA/ryt/o  ■.  'BSAA/i  ry) _ ; 

...‘-1^  ^z^n^CACH. _ _ _ 


CREW  MEMBERS; 


1 .  //.  thds  cy\ 


2. 


d  0-iil-cspi  'e 
J'.  Pi'ncc  c  fc. 


3-7”  (  hi mfOScy) 
4  /( .&oJjC<. 

0-  S.  FPtitn 


MONITOR  EQUIPMENT: 

PT  Meter  0  N 
Exp  I  os i ve  Gas  ^  N 
Ava i  1 .  Oxygen  0  N 
OVA  Y  N 
Other  _ 


Phot  ogrophs .Roll 


Exposure 


ary? mo  rnyir  /^dcke'/s. 

.ft:Dp^UcLy\-hhr/y^  7n:kc^  Oorrod^d  mc-f-(3cJ, 


<S(Junfnr 


90'S.  lAjrnri  hlouuPt^  ^  4 


C  /«>,  nilCTENVIBONMENTac 
REV,  5/94  I€ImI  INHUOTRlXrUJRE 


TEST  PIT  PLAN  RECORD 
TOOELE  ARMY  DEPOT,  NORTH  AREA 

1682FR0I.DGN 


'  _ TEST  PIT  RECORD  _ _ 

Profile  Along  Test  PH- F/^9f—^W^2t— Page  -H_  of  -2 

INSTALLATION  JZii! _ '  SITE/SWMU  ('h^,/niC6l  f:anqe__ 

TEST  PIT  OATF  .  TTMP  ^/So - ^ -  END  — 

COORDINATES _  GRID  ELEMENT^ - - - — - 

SKETCH  OF  TEST  PIT  CROSS  SECTION 


(SHCW  SURFACE  MONfrORING  RESULTS) 


^onaviiTJ 


c?,5K  5- 


raiAjn 


cP.J-y-S? 


s.sy^  y  //; 


i682FR01.0GN 


REV.  5/94 
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SKETCH  MAP  OF  TEST  PIT  LOCATION 
(SHOU  SURFACE  UONITORIMG  RESULTS) 


SCALE  1"  =  <5^ 


.  FT .  ^  ^ 


NOTES: 


CREW  MEMBERS: 

1 .  //-  i^aJson 

2.  S.  Fi'rC  TPct. 

3.  T,  ~Thomp^<yi 

4.  f\  .&O^CJL 

5.  S .  6’'TnAjn 

g  ^  .  PrYtnUS 
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APPENDIX  C 


PHASE  n  FIELD  INVESTIGATION  PHOTOGRAPHS 
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SWMU  6  -  Old  Bum  Area  Test  Pit  Sample  Location  Illustrating  a  Contact  Between 
the  Base  of  a  Bum  Area  and  Stratified  Gravels  Below 
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SWMU  8  -  Small  Arms  Firing  Range  Bullet  Stop 


SWMU  8  -  Gravel  Bed  Site-Wide  at  about  1.5  Feet 


SWMU  13  -  Tire  Disposal  Area 
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SWMU  22  -  Drilling  Location  at  Building  1303  Washout  Pond  with  Old 

Pond  Area  in  Foreground 


SWMU  23  -  Stained  Soil  in  Outfall  From  Building  1343 
at  the  Bomb  and  Shell  Reconditioning  Facility 


SWMU  23  -  Stained  Soil  Near  Building  1343  at  the  Bomb  and  Shell  Reconditioning  Facility 

(Test  Pit  13  was  Located  at  This  Stained  Area) 


SWMU  23  -  Stained  Soil  and  Stressed  Vegetation  in  Outfall  From  Building  1345 
at  the  Bomb  and  Shell  Reconditioning  Facility  (Boring  12  Located  in  This  Area) 
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SWMU  35  -  Surface  Water  Drainage  Near  Stables  at  Wastewater  Spreading  Area 
(Surface  Water  Originates  from  Center  of  Pond,  Possible  Broken  Water  Line  or  Spring) 


8 


SWMU  35  -  Drainage  Ditch  with  Sample  Lxtcation  Flagged  at  Wastewater  Spreading  Area 


SWMU  35  -  Test  Pit  Location  in  Drainage  Ditch  at  Wastewater  Spreading  Area 
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SWMU  35  -  Discharge  Area  at  Wastewater  Spreading  Area 
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SWMU  40  -  M43A1  Bomblet  with  Fuse  Pin  Intact  on 
Line  North  07  to  06 
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SWMU  40  -  90mm  Heat  Round  East  of  16 


SWMU  40  -  M43A1  Bomblet  North  from  Road  Along  Line  F6  ->  F5 
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SWMU  40  -  M43A1  Bomblet  Intact  50  Feet  North  Along 
Line  from  E8  E7 
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SWMU  40  -  M43A1  Bomblet  with  Fuse  Pin  Intact 
Midway  Along  C6  -►  D6  East 
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AAA  ElMQilMEERilMG  &  DRAFTIMG,  IIMC. 


I.  INTRODUCTION 


AAA  Engineering  &  Drafting,  Inc.  (AAA)  is  a  sub-contractor  to 
RUST  ENVIRONMENT  AND  INFRASTRUCTURE,  INC.  (RUST)  to  provide 
Surveying  Services  for  horizontal  locations  of  Test  Pits, 
Observation  Pits,  and  Bunker  Locations  for  the  AED  Range  SWMU  40, 
Old  Burn  Pit  No.  2,  Chemical  Range  SWMU  7,  and  New  Trench  Area. 
The  survey  was  completed  using  conventional  survey  methods . 

II.  DESCRIPTION 


AAA's  task  was  to  survey  locations  and  provide  (N.A.D  1927) 
State  Plane  Coordinates  for  90  Test  Pits,  39  Bunker  (Revetments) 
points,  and  one  Building  Location  (4  points).  The  coordinates  for 
the  data  is  Sea  Level  in  feet. 

III.  PROCEDURES.  EQUIPMENT.  AND  PERSONNEL  USED  ON  PROJECT 

A.  The  horizontal  surveying  for  test  pits,  bunkers,  and 
building  location  was  completed  in  accordance  with 
Geodetic  Control  Network  accuracy  for  Third  Order  Class 
II  (1:5,000)  surveying.  The  horizontal  locations  of  Test 
Pit  points  and  all  other  survey  points  are  based  on 
coordinates  established  for  existing  Monitoring  Wells  N- 
140-93  and  N- 137-90,  which  are  located  by  the  X-Ray  area. 
AAA  began  a  6.08  mile  Traverse  at  N-140-93  monitoring 
well  then  continuing  west  to  the  AED  Range  and  then  back 
to  N-140-93.  This  traverse  has  a  closure  accuracy  of 
1:66,162.  Another  Traverse  of  3.96  miles  was  extended 
south  from  N-140-93  to  the  Old  Burn  Area,  then  West 
through  the  Chemical  Range,  then  west  to  a  new  storage 
facility  (below  the  water  tank)  and  then  back  to  N-140- 
93.  After  completing  the  traverse,  the  Test  Pits,  Bunker 
Locations  and  the  Building  were  surveyed  by  occupying  one 
Traverse  point  and  back  sighting  another  Traverse  point 
and  measuring  angles  and  distances  to  the  various  points. 
This  Traverse  has  a  closure  of  1:9,828. 

B.  The  horizontal  control  surveying  was  completed  with  a 
Wild  T16  instrument  with  a  top  mounted  Beetle  2000  EDM. 
Longer  distances  were  measured  with  one  set  of  triple 
glass  prisms.  All  measurements  were  averaged  from  3 
separate  readings  and  all  angle  measurements  were 
accomplished  through  double  observations.  The  vertical 
differential  loops  were  accomplished  with  a  SOKKISHA  B2-C 
automatic  level. 

C.  AAA  personnel  assigned  to  this  project  were: 

Lynn  Peterson,  Project  Manager  and  Licensed  Surveyor 
Chris  Andersen,  Rodman 
Brian  Manning,  Rodman 
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IV.  KNOWN  COORDINATES 


Horizontal  coordinates  are  N.A.D.  1927  Sea  Level  (feet). 
A.  Known  Horizontal  Control  Positions 


State  Plane 


Monitoring 
Well _ 

N-137-90 

N-140-93 


1927  N.A.D 
Northing 

795,413.00 

795,974.420 


(Feet) 

Easting 

1,743,331.00 

1,743,466.157 


B.  Traverse  Closure 

N-140-94  to  AED  Area  (PT.  40--4)  and  Back  -  CHEUPE 

6.08  Miles  1:66,162 


N-140-93  to  Old  Burn  Area  West  to  Pt.  40-€ 

(Point  in  First  Traverse)  -  3.96  Miles  1:9,828 


V.  COMPUTER  EQUIPMENT 

AAA  used  a  Wang  Computer  System  with  Holquin  Software  to 
complete  coordinates  and  Balance  Traverses. 
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VI.  COORDINATES  AND  VERTICAL  ELEVATION  LISTING 
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TOOELE  ARMY  DEPOT 
NORTH  AREA 
September  20,  1994 


DESCRIPTION 

STATE  PLANE  C 

N.A.D. 

SEA  LEVEL 

:OORDINATES 

L927 

(FEET) 

AND  OR  NO . 

NORTH 

EAST 

AED  TEST  RANGE  SNMU  40 

1 

795,413.00000 

1,743,331.00000 

2 

795,118.00000 

1,743,513.00000 

3 

795,974.42026 

1,743,466.15674 

4 

793,832.92039 

1,738,711.02832 

5 

792,704.63111 

1,735,948.64857 

6 

795,755,19561 

1,731,412.59259 

7 

796,970.14700 

-  1,730,483.85158 

8 

797,840.66465 

1,729,862.45298 

9 

798,298.43433 

1,730,749.07109 

10 

799,171.63905 

1,733,073.80586 

11 

796,337.18259 

1,734,933.49163 

12 

794,909.78734 

1,738,103.54223 

13 

795,974.19506 

1,743,466.51410 

14 

799,161.08032 

1,728,954.55191 

15 

800,066.03741 

1,728,351.66745 

16  SW  COR  BUNKER  4 

801,589.80298 

1,727,412.75408 

17 

790,726.76262 

1,747,332.88068 

18 

788,790.22668 

1,748,119.23246 

19 

788,657.48673 

1,743,904.72859 

20 

789,960.80802 

1,740,161.78491 

21 

793,832.92039 

1,738,711.02832 

22  SE  COR  BUNKER  4 

801,608.52538 

1,727,451.40863 

23  NE  END  BUNKER  4 

801,701.16122 

1,727,426.05689 

24  PIT  NO.  55 

801,700.14089 

1,727,404.58365 

25  PIT  NO.  56 

801,685.13654 

1,727,370.39637 

26  NW  COR  BUNKER  4 

801,655.81545 

1,727,361.34374 

27  PIT  NO.  42 

801,765.92257 

1,727,329.04690 

28  SE  COR  BUNKER  1 

801,907.05168 

1,727,245.51550 

29  SW  COR  BUNKER  1 

801,894.87062 

1,727,194.69162 

30  NW  COR  BUNKER  1 

801,972.65946 

1,727,139.92862 

31  PIT  NO.  46 

801,941.80838 

1,727,196.30262 

32  PIT  NO.  48 

801,950.89312 

1,727,224.21248 

33  PIT  NO.  47 

802,014.89009 

1,727,188.03550 

34  NE  END  BUNKER  1 

802,005.67274 

1,727,236.21356 

35  PIT  NO.  1 

801,963.12134 

1,727,093.73475 

36  PIT  NO.  2 

802,037.37077 

1,727,027.34691 

37  PIT  NO.  3 

802,117.50266 

1,726,969.71728 

38  PIT  NO.  4 

802,229.33359 

1,726,988.40492 

39  PIT  NO.  5 

802,320.55277 

1,727,173.53173 

40  PIT  NO.  6 

802,276.30517 

1,727,362.48774 

41  PIT  NO.  45 

802,068.58134 

1,727,330.27938 

42  PIT  NO.  58 

802,162.24253 

1,727,412.02973 

TOOELE  ARMY  DEPOT 
NORTH  AREA 
September  20,  1994 


DESCRIPTION 
AND  OR  NO. 


STATE  PLANE  COORDINATES 
N.A.D.  1927 
SEA  LEVEL  (FEET) 


NORTH 


EAST 


AED  TEST  RANGE  SNMU  40 


43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 
61 
62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 
81 
82 

83 

84 


PIT  NO.  7 

PIT  NO.  8 

PIT  NO.  51 

PIT  NO.  50 

PIT  NO.  49 

NW  END  BUNKER  NO. 

MIDDLE  BUNKER  NO. 

NE  END  BUNKER  NO. 

PIT  NO.  9 

PIT  NO.  10 

PIT  NO.  54 

PIT  NO.  53 

PIT  NO.  52 

NE  END  BUNKER  NO. 

NW  COR  BUNKER  NO. 

SW  COR  BUNKER  NO. 

SE  END  BUNKER  NO. 

PIT  NO.  11 

PIT  NO.  57 

PIT  NO.  12 

PIT  NO.  39 

PIT  NO.  43 

PIT  NO.  40 

PIT  NO.  41 

PIT  NO.  13 

PIT  NO.  14 

PIT  NO.  34 

NW  COR  BLDG. 

SW  COR  BLDG. 

SE  COR  BLDG. 

NE  COR  BLDG. 

PIT  NO.  35 

SW  END  BUNKER  NO. 

SE  COR  BUNKER  NO. 

NE  COR  BUNKER  NO. 

NW  END  BUNKER  NO. 

PIT  NO.  33 

PIT  NO.  15 

PIT  NO.  60 

PIT  NO.  31 

PIT  NO.  30 

PIT  NO.  29 


2 

2 

2 


3 

3 

3 

3 


5 

5 

5 

5 


802,210.17227 

802,122.90740 

801,978.05594 

801,992.95827 

801,957.78226 

801,975.18115 

801,918.87548 

801,957.02014 

801,979.58250 

801,838.75326 

801,837.87007 

801,760.25670 

801,755.91782 

801,784.70824 

801,723.91031 

801,676.71704 

801,733.07557 

801,566.72886 

801,230.72928 

801,438.93192 

801,671.71145 

801,853.80672 

801,800.83693 

801,967.68336 

801,198.57426 

801,184.36752 

801,229.88528 

801,234.12209 

801,220.41785 

801,263.96501 

801,277.55407 

801,283.68520 

801,350.49815 

801,431.15485 

801,469.69044 

801,447.03400 

801,389.24868 

801,433.74296 

801,456.39461 

801,594.72836 

801,592.76415 

801,649.78836 


1,727,513.52213 

1,727,680.64778 

1,727,556.44597 

1,727,516.90036 

1,727,492.11609 

1,727,440.83659 

1,727,487.07137 

1,727,578.88916 

1,727,829.84458 

1,727,976.89618 

1,727,831.42007 

1,727,751.14844 

1,727,696.56420 

1,727,686.15254 

1,727,635.40544 

1,727,667.41070 

1,727,740.10358 

1,727,861.61139 

1,727,835.14530 

1,727,576.27693 

1,727,532.22176 

1,727,580.44679 

1,727,436.08765 

1,727,343.57085 

1,727,372.34561 

1,727,270.31124 

1,727,286.13648 

1,727,285.58861 

1,727,308.70428 

1,727,334.08609 

1,727,310.83948 

1,727,312.93914 

1,727,199.34554 

1,727,271.10821 

1,727,231.10401 

1,727,205.03700 

1,727,197.65666 

1,727,066.51988 

1,726,790.84208 

1,726,990.17278 

1,727,095.30789 

1,727,111.29418 


TOOELE  ARMY  DEPOT 
NORTH  AREA 
September  20,  1994 


DESCRIPTION 

AND  OR  NO. 

STATE  PLANE  COORDINATES 

N.A.D.  1927 

SEA  LEVEL  (FEET) 

NORTH 

EAST 

AED  TEST  RANGE  SNMU  40 

85  PIT  NO.  28 

801,692.01606 

1,727,089.09002 

86  PIT  NO.  27 

801,687.63131 

1,727,028.52246 

87  NW  END  BUNKER  NO.  6 

801,725.50242 

1,726,970.38974 

88  NE  COR  BUNKER  NO.  6 

801,774.51428 

1,727,081.77753 

89  CENTER  BUNKER  NO.  6 

801,706.66287 

1,727,138.96017 

90  SE  COR  BUNKER  NO.  6 

801,603.06913 

1,727,164.54835 

91  SW  END  BUNKER  NO.  6 

801,555.62647 

-1,727,115.04939 

92  PIT  NO.  32 

801,490.39801 

1,727,174.00116 

93  PIT  NO.  16 

801,726.20025 

1,726,844.54575 

94  PIT  NO.  17 

801,796.63709 

1,726,741.63352 

95  PIT  NO.  18 

801,936.41821 

1,726,627.32598 

96  PIT  NO.  59 

802,273.69577 

1,726,740.85091 

97  SW  END  BUNKER  NO.  8 

802,123.21624 

1,726,815.40073  . 

98  NW  END  BUNKER  NO.  8 

802,145.79829 

1,726,802.52010 

99  NE  COR  BUNKER  NO.  8 

802,181.71801 

1,726,856.11991 

100  SE  COR  BUNKER  NO.  8 

802,129.07305 

1,726,891.80510 

101  PIT  NO.  37 

802,164.76550 

1,726,843.80332 

102  PIT  NO.  36 

802,142.99271 

1,726,848.15110 

103  PIT  NO.  19 

802,080.82511 

1,726,750.74776 

104  SO  END  BUNKER  NO.  7 

801,905.04822 

1,726,754.81925 

105  WEST  END  BUNKER  NO.  7 

801,951.77904 

1,726,739.66315 

106  BUNKER  NO.  7 

802,011.72136 

1,726,758,89367 

107  NO  END  BUNKER  NO.  7 

802,115.77295 

1,726,899.72537 

'  108  PIT  NO.  20 

802,021.75580 

1,726,917.30156 

109  PIT  NO.  21 

802,003.15664 

1,726,836.15002 

110  PIT  NO.  38 

801,972.88019 

1,726,941.60641 

111  PIT  NO.  22 

801,915.76504 

1,726,885.28546 

112  PIT  NO.  25 

801,883.51329 

1,726,935.14803 

113  PIT  NO.  26 

801,827.63480 

1,726,987.51403 

114  PIT  NO.  23 

801,874.13879 

1,726,814.27379 

115  PIT  NO.  24 

801,826.21527 

1,726,857.62834 

OLD  BURN  AREA  SWMU  6 

116  BURN  AREA  PIT  NO.  2 

788,832.58963 

1,748,191.26943 

117  BURN  AREA  OBS.  PT.  NO.  2 

788,894,99911 

1,748,283.00631 

118  BURN  AREA  PIT  NO.  5 

788,910.97486 

1,748,303.11034 

119  BURN  AREA  PIT  NO.  3 

788,885.84415 

1,748,334.13021 

120  BURN  AREA  PIT  NO.  4 

789,021.97725 

1,748,314.28665 

121  BURN  AREA  OBS.  PT.  NO.  1 

788,970.33642 

1,748,253.71862 

122  BURN  AREA  PIT  NO.  1 

789,034.012 

1,748,191.001 

123  BURN  AREA  BUNKER  NW  END 

789,073.97901 

1,748,106.01510 

TOOELE  ARMY  DEPOT 
NORTH  AREA 
September  20,  1994 


DESCRIPTION 

AND  OR  NO. 

STATE  PLANE  COORDINATES 

N.A.D.  1927 

SEA  LEVEL  (FEET) 

NORTH 

EAST 

BURN  AREA  PIT  NO.  2 

124  BURN  AREA  BUNKER  NW  END 

789,087.78387 

1,748,111.80009 

125  BURN  AREA  BUNKER  NE  END 

789,087.60115 

1,748,417.93338 

126  BURN  AREA  BUNKER  SE  END 

788,811.08263 

1,748,403.21765 

127  BURN  AREA  MIDDLE  SOUTH  BUNKER 

788,766.33880 

1,748,232.18409 

128  SO.  END  W.  BUNKER 

788,845.48890 

1,748,153.52951 

129  NO.  END  W.  BUNKER 

789,038.84085 

1,748,150.63851 

130  BURN  AREA  PIT  NO.  6 

788,946.50916 

-1,747,986.88924 

131  BURN  AREA  PIT  NO.  7 

789,041.32567 

1,747,907.53560 

132  BURN  AREA  PIT  NO.  8 

788,927.64403 

1,747,886.22574 

133  BURN  AREA  PIT  NO.  9 

788,948.85655 

1,747,496.38543 

134  BURN  AREA  PIT  NO.  10 

788,506.57969 

1,747,231.80092 

135  BURN  AREA  PIT  NO.  12 

788,352.07641 

1,748,058.34964 

CHEMICAL  RANGE  SNMU  7 

136  FIRING  PT.  PIT  NO.  2 

788,213.05343 

1,743,221.63083 

137  FIRING  PT.  PIT  NO.  4 

788,171.65260 

1,743,234.73832 

138  FIRING  PT.  PIT  NO.  1 

788,143.95570 

1,743,239.73090 

139  FIRING  PT.  PIT  NO.  5 

788,155.61006 

1,743,221.74923 

140  FIRING  PT.  PIT  NO.  3 

788,140.54433 

1,743,211.30241 

141  FIRING  PT.  OBS.  PT.  2 

788,157.93711 

1,743,190.89276 

142  FIRING  PT.  OBS.  PT.  3 

788,163.06392 

1,743,167.75414 

143  FIRING  PT.  OBS.  PT.  1 

788,163.80127 

1,743,126.34610 

144  FIRING  PT.  PIT  NO.  15 

788,051.82574 

1,742,860.27039 

NEW  TRENCH  AREA 

147  FIRING  PT.  PIT  NO.  6 

789,913.21925 

1,739,846.00060 

148  FIRING  PT.  PIT  NO.  7 

789,880.31266 

1,739,928.98877 

149  FIRING  PT.  PIT  NO.  8 

789,780.28110 

1,740,135.02147 

150  FIRING  PT.  PIT  NO.  9 

789,610.07405 

1,740,220.41122 

151  FIRING  PT.  PIT  NO..  10 

789,557.20347 

1,740,259.22416 

152  F.P.  OBS.  PT.  NO.  01 

789,636.09378 

1,740,308.49757 

153  FIRING  PT.  PIT  NO.  12 

789,920.71794 

1,740,277.50736 

154  FIRING  PT.  PIT  NO.  14 

788,167.11389 

1,740,147.62740 

155  FIRING  PT.  PIT  NO.  13 

788,208.12035 

1,738,968.57158 

mii 
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BALANCED  TRAVERSE 

PAGE 

0001 

BEARING 

DISTANCE  N  COORD 

E  COORD 

PT# 

s 

65 

45 

21 

U) 

5215.054 

795974.420 

793332.989 

1743466. 157 
1738711.047 

169 

S 

67 

46 

59 

W 

2983.952 

792704.716 

1735948.626 

170 

N 

56 

04 

44 

y 

5466.501 

795755.310 

1731412.493 

171 

N 

37 

23 

45 

w 

1529.290 

796970.270 

1730483.730 

172 

N 

35 

31 

15 

y 

1069.564 

797840.793 

1729862.316 

173 

N 

62 

41 

30 

E 

997.810  . 

798298.569 

1730748.920 

174 

N 

69 

24 

45 

E 

2483.293 

799171.789 

1733073.620 

175 

g 

33 

16 

06 

E 

3390.028 

796337.353 

1734933.259 

176 

S 

65 

45 

33 

E 

3476 . 537 

794909 . 979 

1738103.262 

177 

N 

78 

46 

25 

E 

5467.511 

795974.420 

1743466. 157 

178 

AREA  IS  26848038.485 


HOLGUIN  AND  ASSOCIATES,  INC 
EL  PASO,  TEXAS  799 IS 
U.S.A 

TEL  -  <915)-5S1-1171 

11 /OS/94  UNBALANCED  TRAVERSE  PAGE  0001 

BEARING  DISTANCE  N  COORD  E  COORD  PT# 


r*' 

O 

65 

45 

1  i-“, 

1  T 

W 

5S15.000 

795974.4S0 

793835.959 

1743466. 157 
1738711.150 

169 

S 

67 

46 

57 

W 

S9S3 .9S0 

79S704 , 669 

1735948.741 

170 

N 
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1.0  INTRODUCTION 


EODT  Services,  Inc.  (EODT-S)  of  Knoxville,  Tennessee  was  issued  a  Task  Order  from  Rust 
Environmental  and  Infrastructure,  Inc.,  number  000302  dated  April  13,  1994  in  support  of  US 
Army  contract  number  DAAA15-90-D-0007  Tooele  Army  Depot  -  North.  EODT-S  was  tasked 
to  deliver  Data  Acquisition  and  Navigation  System  (DANS®)  Geophysical  Services  as  follows: 

1.1  Description  of  Work 

Geophysical  survey  activities  will  be  conducted  at  die  Chemical  Range  site  located  at  the  Tooele 
Depot  North  and  further  identified  as  Solid  Waste  Management  Unit  (SWMU)  7.  Three  separate 
sites  identified  as  Firing  Point,  Bullet  Stop  and  Newly  Discovered  Trench  area  located  widdn  the 
Chemical  Range  area  wiU  be  surveyed.  Anomalous  areas  will  be  evaluated  and  a  written 
interpretation  of  the  results  of  these  evaluation  will  be  included  in  the  Final  Report  Information 
obtained  firom  the  surveys  will  be  used  to  select  sampling  locations  and  support  unexploded 
ordnance  (UXO)  operations. 

Geophysical  Surveys  “ 

Surveys  shall  be  performed  utilizing  the  DANS  sensors,  a  multicomponent  geophysical  mapping 
and  surveying  system  that  can  be  structured  to  meet  the  needs  of  a  particular  site.  The  DANS 
is  made  up  of  sensors,  positioning  systems,  and  survey  protocols  established  by  EODT-S  and 
proven  effective  for  detecting  subsurface  anomalies.  A  complete  description  of  DANS  equipment 
and  survey  protocols  is  provided  in  Appendix  4. 

13  Personnel  and  Equipment 

EODT-S  win  provide  aH  supervision,  labor,  material,  equipment,  tools,  utilities,  facilities, 
insurance,  and  services  necessary  to  perform  the  work.  Work  wiU  be  performed  in  Level  D 
Personal  Protection  Equipment  (PPE). 

1.4  Site  Specific  Safety  and  Health  Plan  (SSHP) 

EODT-S  win  adhere  to  the  Rust  SSHP  for  on-site  operations. 

1.5  Final  Report 

A  Final  report  will  be  prepared  to  evaluate  and  interpret  survey  data  from  each  site.  The  Report 
shah  contain  maps,  tables  and/or  other  reproducible  graphic  devices  on  which  the  geophysical 
data  firom  each  site  has  been  plotted  or  tabulated. 

1.6  Report  Documents 

This  report  documents  the  DANS®  Geophysical  Survey  conducted  at  the  Tooele  Depot  North, 
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Tooele,  Utah.  Surveys  were  conducted  from  June  6  -  29,  1994. 

During  this  period,  surveys  were  conducted  on  twenty-three  (23)  grids  (each  grid  measuring 
approximately  200’  X  200’)  at  the  Firing  Pomt  area,  four  (4)  grids  at  the  Bullet  Stop  area  and 
twenty-six  (26)  grids  at  the  Newly  Discovered  Trench  area.  These  three  (3)  areas  are  located 
within  the  Chemical  Range  identified  as  SWMU  7.  This  report  reflects  the  survey  coverage  for 
each  of  the  survey  grids  and  documents  the  anomalies  detected  in  these  areas. 


2.0  DESCRIPTION  OF  THE  SURVEY  AREAS 

2.1  General 

Tooele  Army  Depot  -  North  (TEAD-N)  occupies  24,700  acres  of  land  along  US  Highway  36  to 
.  Ihe  south  and  Highway  199  to  the  west  and  north.  Salt  Lake  City,  Utah  is  located  approximately 
35  miles  northeast  of  TEAD-N  and  Grantsville,  Utah  is  located  2  miles  north  of  the  northwestern 
comer  of  TEAD-N. 

The  area  surrounding  TEAD-N  exhibits  typical  basin  and  range  topography  with  fault  block 
mountain  ranges  primarily  treading  north  -  south  and  separated  by  wide,  nearly  level  valleys. 
Tooele  Valley  is  bordered  to  the  east  by  the  Oquirrh  Mountains,  to  the  west  by  the  Stansbury 
Mountains,  and  to  the  southern  end  of  the  valley  by  South  Mountain.  The  northern  end  of 
Tooele  Valley  opens  up  into  the  Great  Salt  Lake. 

TEAD-N  was  established  in  1942  for  the  storage  of  World  War  n  supplies,  mtmitions  and 
vehicles.  Over  the  years,  TEAD-N  has  steadily  grown,  absorbing  responsibilities  of  other  army 
facilities.  TEAD-N  is  one  of  the  major  ammunition  storage  and  equipment  maintenance 
installations  in  the  United  States.  TEAD-N  currently  employs  approximately  4,000  people, 
primarily  civilians,  and  is  the  major  employer  in  Tooele  Valley. 

TEAD-N  has  been  used  as  a  testing  ground  for  ammunition  since  its  purchase  in  1942.  A  wide 
assortment  of  munitions  and  ordnance  have  been  tested  at  TEAD-N,  including  propellants,  mines, 
ammunition,  cartridge  cases,  artillery  projectiles,  mortar  rounds,  grenades,  bombs,  boosters,  and 
rockets. 

Primary  TEAD-N  activities  include  the  storage,  surveillance,  maintenance,  renovation  and 
demilitarization  of  ammunition  and  the  storage,  maintenance,  and  repair  of  combat  vehicles  and 
equipment  TEAD-N  has  also  performed  guided  missile  repair  and  retreading  of  tires. 

2.2  Chemical  Range  (SWMU  -  7) 

Chemical  Range  (SWMU  -  7)  is  located  in  the  southwest  comer  of  TEAD-N  area.  This  range 
was  used  for  the  testing  and  disposal  of  munitions  including  riot  control  agents,  smoke  pots, 
projectiles,  and  incendiary  items  such  as  bombs,  pouch  and  document  destroyers,  and  flame 
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thrower  igniters. 

2.3  Firing  Point 

The  Firing  Point  site  is  located  in  the  southeast  comer  of  the  Chemical  Range  area  just  north  of 
the  TEAD-N  south  boundary  road.  The  Firing  Point  was  the  initiation  point  for  all  ground 
launched/fired  munitions  tested  on  the  range. 

2.4  Bullet  Stop 

The  Bullet  Stop  is  a  benn  located  at  approximately  the  half-way  point  of  the  Chemical  Range 
impact  area.  The  Bullet  Stop  is  down  range  (northwest)  of  the  Firing  Point 

2.5  Newly  Discovered  Trench 

This  trench,  discovered  by  Rust  personnel,  is  located  direcfly  north  of  the  Bullet  Stop.  The 
trench  is  not  considered  part  of  the  Chemical  Range  impact  area. 


3.0  GEOPHYSICAL  SURVEY  ACUVITIES 

3.1  General 

Pursuant  to  the  information  provided  by  Rust,  operational  sites  were  established  adjacent  to  each 
survey  site.  A  grid  baseline  for  each  survey  site  was  established  utilizing  the  DANS® 
GeoDAPS®  Differential  Global  Positioning  System  (DGPS).  The  survey  was  conducted  using 
the  EM-31  conductivity  meter.  Additionally,  selected  grids  within  the  Firing  Point  and  Newly 
Discovered  Trench  areas  were  surveyed  witii  the  Schonstedt  GA-72  magnetic  locator.  The 
GeoDAPS®  DGPS  was  used  to  establish  precise  data  points  during  the  survey. 

3.2  Firing  Point 

A  DANS®  Geophysical  Survey  of  twenty-three  (23)  grids  was  conducted  utilizing  the  EM-31 
Conductivity  meter  in  conjunction  with  GeoDAPS®  DGPS.  The  surveys  were  conducted  in 
accordance  with  DANS®  Survey  Protocol,  specifically  one  (1)  pass  over  each  grid  using  ten  (10) 
ft  sweep  lanes.  DANS®  Survey  Protocols  are  provided  in  Appendix  4,  Section  2.0.  A 
consolidated  Grid  Identification  which  documents  the  area  covered  is  provided  in  Appendix  1, 
Figure  1. 

At  the  request  of  RUST  personnel,  a  second  survey  of  two  (2)  grids  previously  surveyed  was 
conducted  utilizing  the  Schonstedt  GA-72  magnetic  locator  in  conjunction  with  the  GeoDAPS® 
DGPS.  The  survey  was  conducted  in  accordance  with  DANS®  Survey  Protocol.  Specifically 
one  (1)  pass  over  each  grid  using  five  (5)  foot  sweep  lanes.  A  consolidated  Track  Map  which 
documents  the  area  covered  is  provided  in  Appendix  1,  Figure  2. 
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3.3  Bullet  Stop 


A  DANS®  Geophysical  Survey  of  four  (4)  grids  was  conducted  utilizing  the  EM-31  Conductivity 
meter  in  conjunction  with  GeoDAPS®  DGPS.  The  stirvey  was  conducted  in  accordance  with 
DANS®  Survey  Protocol.  A  consolidated  Grid  Identification  Map  which  documents  the  area 
covered  is  provided  in  Appendix  2,  Figure  1. 

3.4  Newly  Discovered  Trench 

A  DANS®  Geophysical  Survey  of  twenty-six  (26)  grids  was  conducted  utLlizmg  the  EM-31 
Conductivity  meter  in  conjunction  with  GeoDAPS®  DGPS.  The  survey  was  conducted  in 
accordance  with  DANS®  Survey  Protocol.  A  consolidated  Grid  Identification  Map  which 
documents  the  area  covered  is  provided  in  Appendix  3,  Figure  1. 

At  the  request  of  RUST  personnel,  a  second  survey  of  two  (2)  grids,  of  the  previously  surveyed 
site,  was  conducted  utilizing  tiie  Schonstedt  GA-72  magnetic  locator  in  conjunction  with 
GeoDAPS®  DGPS.  The  survey  was  conducted  in  accordance  with  DANS®  Survey  Protocol. 
A  consolidated  Track  Map  which  documents  the  area  surveyed  is  provided  in  Appendix  3,  Figure 


4.0  INTERPRETATION  OF  SURVEY  RESULTS 

4.1  Filing  Point 

4.1.1  EM-31  Data  Analysis  -  Data  collected  during  the  sweep  of  the  twenty-three  (23)  grids 
at  the  Firing  Point  site  was  analyzed  to  Subsurface  Anomaly  Analysis  Technique  (SAAT)  Level 
n.  DANS  SAAT  Levels  and  definitions  are  provided  in  Appendix  4,  Section  3.0.  A 
consolidated  multi-level  contotu  map  which  shows  the  intensity  of  the  sensor  readings  above 
background  that  can  be  identified  as  anomalies  for  In-Phase  is  provided  in  Appendix  1,  Figure 
3.  Appendix  1,  Figure  4  reflects  the  consolidated  multi-level  contour  map  for  the  Quadrature- 
phase  of  the  EM-31.  Color  key  tables  for  the  In-Phase  and  the  Quadrature-Phase  which  correlate 
the  intensity  level  of  the  sensor  to  the  multi-level  contour  maps  are  provided  in  Appendix  1, 
Figures  5  and  6  respectfully.  Analysis  of  the  data  collected  indicates  tluee  (3)  Areas  of  Interest 
(AOI)  for  the  hi-phase  survey  as  depicted  in  Appendix  1,  Figure  7,  Consolidated  In-Phase 
Anomaly  Location  Map.  In-Phase  anomalies  are  identified  in  Appendix  1,  Figure  8,  In-Phase 
Anomaly  Identification  Chart.  For  the  (Quadrature-phase,  three  (3)  anomalies  are  identified  as 
depicted  in  Appendix  1,  Figure  9,  Consolidated  Quad  Anomaly  Location  Map.  (Quadrature-phase 
anomalies  are  identified  in  Appendix  1,  Figure  10,  Quad  Anomaly  Identification  Chart.  Suspect 
anomalies  should  be  considered  for  future  investigation. 

4.1.2  Schonstedt  GA-72  Data  Analysis  -  Data  obtained  during  the  magnetometer  sweep  of 
two  (2)  grids  at  the  Firing  Point  site  was  analyzed  to  Subsurface  Anomaly  Analysis  Technique 
(SAAT)  Level  H.  A  consolidated  multi-level  contour  map  which  shows  the  intensity  of  sensor 
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readings  above  background  that  can  be  identified  as  anomalies  is  provided  in  Appendix  1,  Figure 
11.  A  color  key  table  which  correlates  the  intensity  level  of  the  sensor  to  the  multi-level  contour 
map  is  provided  as  i^^pendix  1,  Figure  12.  Analysis  of  the  data  collected  indicates  six  (6)  Areas 
of  Interest  (AOI).  Appendix  1,  Figure  13,  the  Anomaly  Location  Map,  identifies  the  location  of 
tiiese  AOI.  Known  anomalies  are  identified  in  Appendix  1,  Figure  14,  the  Anomaly 
Identification  Chart  Unidentified  anomalies  should  be  considered  for  future  investigation. 

4.2  Bullet  Stop 

Data  collected  during  the  sweep  of  the  four  (4)  grids  at  the  Bullet  Stop  site  was  analyzed  to 
Subsurface  Anomaly  Analysis  Technique  (SAAT)  Level  n.  A  consolidated  multi-level  contour 
map  that  shows  the  intensity  of  the  sensor  readings  above  background  that  can  be  identified  as 
anomalies  for  In-Phase  is  provided  in  Appendix  2,  Figure  2.  Appendix  2,  Figure  3  reflects  the 
consolidated  multi-level  contour  map  for  the  Quadrature-phase  of  the  EM-31.  Color  key  tables 
for  the  In-Phase  and  the  Quadrature-Phase  which  correlates  the  intensity  level  of  the  sensor  to 
the  multi-level  contour  maps  are  provided  in  Appendix  2,  Figures  4  and  5  respectfully.  Analysis 
of  the  data  collected  indicates  no  Areas  of  interest  (AOI)  for  the  phase  or  quad  survey. 

42  Newly  Discovered  Trench 

42.1  EM-31  Data  Analysis  -  Ovl-31  data  collected  during  the  sweep  of  the  twenty-six  (26) 

grids  at  the  Newly  Discovered  Trench  site  was  analyzed  to  Subsurface  Anomaly  Analysis 
Technique  (SAAT)  Level  II.  A  consolidated  multi-level  contour  map  that  shows  the  intensity 
of  the  sensor  readings  above  background  that  can  be  identified  as  anomalies  for  In-Phase  is 
provided  in  Appendix  3,  Figure  3.  Appendix  3,  Figure  4  reflects  the  consolidated  multi-level 
contour  map  for  the  Quadrature-phase  of  the  EM-31.  Color  key  tables  for  the  In-Phase  and  the 
Quadrature-Phase  which  correlates  the  intensity  level  of  the  sensor  to  the  multi-level  contour 
maps  are  provided  in  Appendix  3,  Figures  5  and  6  respectfully.  Analysis  of  data  collected  during 
both  the  phase  and  quad  survey  identifies  one  large  area  of  interest  (AOI).  Ilie  size  and  shape 
of  the  AOI  would  indicate  a  large  burial  trench.  Further  detailed  analysis,  including 
magnetometer  sweep,  revealed  no  suspicious  anomalies  located  within  the  suspect  area.  It  is 
therefore  concluded,  based  on  detailed  analysis  and  corporate  experience,  that  both  Phase  and 
(^uad  sensors  indicated  a  trench  due  to  the  type  and  disturbance  of  the  soil.  All  indications  are 
that  this  area  is  the  result  of  backfilling  operations. 

4.3.2  Schonstedt  GA-72  Data  Analysis  -  Data  obtained  during  the  magnetometer  sweep  of 
the  two  (2)  grids  at  the  Newly  Discovered  Trench  site  was  analyzed  to  Subsurface  Anomaly 
Analysis  Technique  (SAAT)  Level  H.  A  multi-level  contour  map  which  shows  the  intensity  of 
sensor  readings  above  background  that  can  be  identified  as  anomalies  is  provided  in  Appendix 
3  Figure  7.  A  color  key  table  which  correlates  the  intensity  level  of  the  sensor  to  the  multi-level 
contour  map  is  provided  as  Appendix  3,  Figure  8.  Analysis  of  the  data  collected  indicates  no 
areas  of  interest 
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5.0  Recommendations 

Unidentified  anomalies  indicate  the  possibility  of  subsurface  hazardous  ordnance.  It  is 
recommended  that  these  unidentified  anomalies  be  investigated  further.  It  is  suggested  that  each 
anomaly  be  re-surveyed  in  accordance  with  the  DANS  High  Resolution  Protocol  and  analyzed 
to  SAAT  Level  IV.  This  level  of  mvestigation/analysis  wiU  provide  ioformation  necessary  to 
identify  volume  and  depth  of  suspect  anomalies. 
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1.0 


DANS  DESCRIPTION 


1.1  GeneraL  EODT-S  personnel  use  the  Data  Acquisition  and  Navigation  System  (DANS) 

for  geophysical  surveying.  This  is  a  multi-component  system  that  can  be  configured  to  meet 
the  particular  needs  of  the  client.  The  system  consists  of  sensing  units,  data  acquisition  and 
navigation  units,  a  computer  processing  unit,  and  software  specially  developed  to  correlate  all 
field  survey  data  and  then  integrate  the  data  into  a  Geographic  Information  System  (GIS)  to 
produce  an  accurate  historical  record  of  field  survey  activities.  This  system  enables  EODT-S  to 
provide  our  clients  with  "before"  and  "after"  geophysical,  mtilti-colored,  computer  generated  maps 
of  an  entire  site.  When  used  before  any  intrusive  activities,  it  is  an  outstanding  tool  for 
evaluating  the  extent  of  subsurface  anomalies.  This  system  will  survey  an  entire  site,  locate  and 
identify  any  burial  trenches/pits,  disposal  sites  or  potential  subsurface  UXO  contamination,  li 
can  also  be  utilized  for  locating  tmderground  storage  tanks  (UST),  underground  utilities,  and  non- 
ferrous  bearing  trenches  and  pits.  The  system  has  adjustable  threshold  limits  to  pliminatP 
backgroimd  distortions  such  as  soil  bearing  ferrous  oxides,  small  pieces  of  fragmentation,  or 
small  arms  ammuitition.  — 

1.2  Advantages  of  DANS.  DANS  can  be  used  in  any  terrain.  It  will  provide  a  quick  survey 
of  a  large  area  in  LESS  TIME  and  at  a  LOWER  COST  then  other  methods.  The  sensing  and 
transmitting  unit  can  be  one  man  portable  or  it  can  be  mounted  on  an  AU  Terrain  Vehicle  (ATV) 
for  large  open  areas  or  robot  motmted  for  toxic  environments.  The  system  will  provide  real  time 
graphic  ouqnit  of  all  survey  activities.  Other  advantages  provided  by  DANS  are: 

-  Real  time  surveys: 

-  Automatic  data  acquisition  and  location  of  survey  data. 

-  Collection  of  sevei^  thousand  data  points  per  horn 
depending  on  configuration  of  the  system. 

-  Automatic  recording  and  display  of  all  data  points. 

-  Subsequent  analysis  of  data  on  PC  to  discriminate  between 
ordnance  contacts  and  non-ordnance  contacts. 

-  Contotu:  map  of  area. 

-  Three-dim«ision  display. 

-  The  system  can  be  used  in  any  terrain. 

-  Eliminates  the  "human  factor". 

-  Interface  with  numerous  types  of  sensors. 

-  Interface  into  GIS. 

1.3  Description  of  Equipment 
1.3.1  DANS  Sensor  Units 

DANS  can  be  integrated  with  a  variety  of  instrumentation  for  the  detection  and  mapping  of 
subsurface  anomalies  to  provide  the  best  data  for  interpretation.  Instruments  such  as  the  EM-31 
Terrain  Conductivity  Meter,  the  Whites  SL-90,  and  various  other  instruments  utilized  to  detect 
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unexploded  ordnance  (UXO)  can  be  interfaced  with  DANS.  This  system  can  also  be  utilized  for 
locating  underground  storage  tanks  (UST) ,  undergrotond  utilities,  and  non-ferrous  bearing  trenches 
and  pits. 

1.3.1.1  EM-31  Terrain  Conductivity  Meter  -  The  EM-31  measures  an  induced  magnetic  field 
in  two  components.  The  first  is  the  quadrature-phase  component  which  gives  the  tpirrai-n 
conductivity  measurement  The  second  is  the  inphase  component  used  primarily  in  the  EM-31 
for  calibration  purposes.  Measurement  of  the  grormd  resistivity  is  in  ohm-centimeters. 

The  basic  principle  of  operation  of  the  EM-31  is  that  a  transmitter  coil  located  at  one  end  of  the 
instrument  which  induces  circular  eddy  current  loops  in  the  earth.  Under  certain  conditions 
fulfilled  in  the  design  of  the  EM-31  the  magnitude  of  any  one  of  these  current  loops  is  directly 
proportional  to  the  terrain  conductivity  in  the  vicinity  of  that  loop.  Each  one  of  the  current 
loops  generates  a  magnetic  field  which  is  proportional  to  the  value  of  the  current  flowing  within 
that  loop.  A  part  of  the  magnetic  field  from  each  loop  is  intercepted  by  the  receiver  coil  in  the 
other  end  on  the  EM-31  and  results  in  an  output  voltage  which  is  therefSre  also  linearly  related 
to  the  terrain  conductivity.  This  output  sign^  has  been  interfaced  to  the  DANS  system  so  that 
the  changes  can  be  correlated  to  a  X,  Y  location. 

1.3.1.2  Schonstedt  Model  GA-72  Magnetic  Locator  -  The  flux-gate  magnetometer  produced 
by  the  Schonstedt  Instrument  Company  utilizes  two  sensors  spaced  about  20  inches  apart  for 
detecting  changes  in  the  earth’s  magnetic  field.  The  instrument  reqwnds  to  the  difference  in  the 
magnetic  field  by  producing  a  change  in  the  frequency  emitted  from  the  instrument  via  a 
loudspeaker. 

The  instrument  normally  idles  at  an  output  of  approximately  40  Hz  and  when  a  difference  in  the 
field  is  detected  by  the  sensors,  the  output  frequency  is  increased.  This  output  signal  has  been 
interfaced  to  the  DANS  system  so  that  the  changes  can  be  correlated  to  a  X,  Y  location. 

The  Schonstedt  GA-52B  Magnetic  Locator  has  been  evaltiated  and  accessed  by  EODT  Services, 
Inc.  in  controlled  field  trials  which  gave  results  equivalent  to  or  better  than  the  Forester  MK-26. 

1.3.2  Dans  Navigation  Units 

DANS  can  be  configured  to  use  different  acquisition  and  navigation  systems  to  provide 
.  geophysical  mapping  surveys.  ;  The  system  that  is  selected  is  based  on  the  needs  of  our  client 
Navigation  systems  such  as  Ultrasonic,  Microwave,  Sonic,  and  the  Differential  Global 
Positioning  System  (DGPS)  aU  provide  accurate  and  cost  effective  support  for  DANS. 

1.3.2. 1  Ultrasonic  Navigation  Unit  (UNS)  -  emits  a  unique  ultrasonic  signal  from  the 
surveyor’s  Data  Pack  each  second.  At  precisely  the  same  instant,  an  RF  transmission  is  sent  to 
the  Command  Center  Computer. 
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Since  RF  transmissions  travel  at  essentially  the  speed-of-light,  it  can  be  considered  instantaneous 
when  compared  to  the  speed-of-sound.  This  RF  transmission  from  the  Data  Pack  to  the 
Command  Center  Computer  is  used  to  indicate  the  start  time  or  (tO)  for  the  ultrasonic  signal 
Each  Stationary  Receiver  (SR)  contains  both  an  ultrasonic  receiver  and  a  RF  transmitter.  If  an 
SR  hears  a  valid  ultrasonic  signal,  it  transmits  via  the  RF  link  between  that  particular  SR  and  Ihe 
Command  Center  a  signal  indicating  that  a  valid  ultrasonic  signal  has  been  received.  When  the 
Command  Center  receives  this  signal,  it  uses  it  as  the  stop  signal  for  that  particular  SR.  In  this 
manner  the  time  required  for  the  soxmd  to  travel  from  the  Data  Pack  to  a  particular  SR  location 
is  recorded.  As  each  SR  responds  to  the  ultrasoitic  signal,  corresponding  stop  signals  are  sent 
and  the  distance  calculated.  From  this  information  the  location  of  the  surveyor  is  established 
each  second. 

To  accomplish  the  necessary  correlation  between  the  surveyor's  location  and  the  magnetometer, 
the  RF  start  signal  is  encoded  with  the  data  collected  during  the  previous  second.  As  tiie  position 
is  determined  each  second  by  the  Command  Center  Computer,  a  dot  is  plotted  on  the  computer 
screen  m  relation  to  the  Srs  frat  have  been  placed  within  the  survey  grid.  The  data  collected  for 
the  second  are  displayed  at  the  bottom  of  the  computer  screen  to  provide  visual  feedback  as  to 
the  data  integrity.  'Ihe  plotted  position  remains  on  the  computer  screen  while  the  status  line 
containing  the  actual  data  values  is  updated  each  second  to  conserve  screen  space  for  plotting  of 
the  surveyor’s  Track  Map.  At  any  time  during  the  survey  the  surveyor  may  look  at  the  Track 
Map  to  determine  if  there  are  any  area(s)  that  have  been  missed,  and  if  so,  additinnal  data  can 
be  collected  for  those  area(s).  Therefore,  the  surveyor  can  concentrate  on  obtaining  full  coverage 
of  the  survey  grid  in  a  minmum  amount  of  time. 

When  adequate  data  has  been  collected  to  characterize  the  survey  grid,  the  survey  can  be 
terminated  and  the  data  analyzed.  'The  surveyor  can  then  analyze  the  data  using  a  variety  of 
different  methods  to  review  the  survey  coverage  and  identify  anomalies  or  other  areas  of  interest 

1.3.2.2  GeoDAPS®  -  A  unique  Differential  Global  Positioning  System  (DGPS)  used  to 
determine  the  position  of  the  survey  operator.  The  position  of  the  survey  operator  is  determined 
in  the  World  Geodetic  System  1984  CW’GS-84).  WGS-84  is  a  reference  datum,  or  earth  model, 
used  by  DGPS  to  locate  ihe  position  of  an  GeoDAPS®  observer.  This  datum  is  based  on  an 
ellipsoidal  model  (GRS-80)  of  a  constant  gravity  (Le.,  geoid)  representation  of  the  surface  of  the 
eartii,  determines  the  position  of  the  survey  operator  with  respect  to  the  WGS-84  datum  and 
'  expresses  this  position  in  latitude,  longitude  and  height  above  or  below  the  geoid.  To  convert 
r .  this  position  to  ^another  system  (e-g.,  a:  state  plane  system),  the  datum  and  map  projection  of  the 
coordinate  system  must  be  identified.  Software  supplied  with  DANS  provides  the  capability  to 
convert  from  WGS-84  to  a  number  of  local  systems. 

While  DANS  computes  and  saves  positional  information  in  WGS-84  latitude  and  longitude,  it 
displays  position  information  in  an  operator  selectable  grid  coordinate  systems. 

A  DGPS  system  includes  an  antenna  and  a  receiver.  The  DGPS  antenna  receives  signals  from 
orbiting  GPS  satellites.  The  receiver  processes  the  received  signals  and  computes  the  position 
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of  the  receiving  antenna  based  on  its  distance  from  three  or  more  of  the  satellites.  Many  factors 
affect  the  accuracy  of  the  resulting  position  (e.g.,  clock  errors,  ionospheric  and  atmospheric 
delays).  DGPS  errors  can  be  reduced  by  using  differential  DGPS  techniques.  If  the  antenna  of 
a  DGPS  receiver  (i.e..  Base  Station)  is  placed  at  a  known  location,  the  difference  between  the 
Base  Station’s  actual  location  and  its  computed  location  can  be  determined.  This  difference  is 
the  net  DGPS  error,  or  differential  error  is  calculated  by  the  Base  Station  Receiver  and  can  be 
applied  as  a  differential  correction  to  the  DGPS  solutions  obtained  at  remotely  located  GPS 
stations  (i.e.,  remote  Stations).  This  procedure  significantly  improves  the  positional  accuracy  of 
the  Remote  Station. 

1.3.3  DANS  Computer  Processing  Units/Software 

Integration  of  data  developed  by  survey  activities  are  correlated  through  standard  Personal 
Computers  utili2dng  specially  developed  software  to  produce  data  tailored  to  meet  the 
requirements  of  our  clients.  These  computers  and  the  data  developed  can  be  integrated  into  a 
Geographic  Information  System  (GIS)  to  produce  an  accurate  historical  record  of  field  survey 
activities.  Processing  of  the  electronic  data  to  produce  written  documentation  is  conducted  by 
a  Compaq  Prolinea  4/33  486  Personal  Computer  and  a  Sun  Sparc  Work  Station,  to  process  and 
analyze  the  collected  data  from  the  survey  sites. 

1.4  DANS  Size  and  Transportability 

DANS  is  truly  one  of  the  more  mobile  geophysical  surveying  units  of  it’s  kind.  It  is  normally 
packaged  in  a  3/4  ton,  15  passenger  size  Van  that  has  been  modified  to  allow  easy  access  and 
use.  The  entire  DANS  package  can  be  packed  into  six  (6)  footlocker  size  containers  for 
transportation  via  air.  This  system  was  demonstrated  for  the  U.  S.  Air  Force  at  Hill  Air  Force 
Base  in  May  1993.  The  system  was  transported  by  commercial  air  and  mounted  on  the  seats  of 
a  rental  van  for  the  demonstration. 


2.0  DANS  PROTOCOLS 

Protocols  win  vary  depending  upon  configuration  of  the  system  and  survey  requirements. 
Mobile  platforms  can  easily  survey  up  to  25  acres  per  day,  while  man  carried  portable  platforms 
using  the  most  detailed  protocol  will  survey  1  acre  per  day. 

2.1  EM-31  Terrain  Conductivity  Meter  Protocol 

The  following  protocols  were  developed  for  the  EM-31  Ground  Conductivity  Meter  utilizing  a 
one  man  portable  backpack  system: 

SURVEY  PROTOCOL:  A  rapid  initial  assessment  of  a  cleared  area  utilizing  10  foot 
sweep  lanes.  4.0  acres  per  8  hour  day  in  good  open  flat  terrain,  5.00  acres  per  10  hour  day, 
good  open  flat  terrain. 
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CONFDDENCE  LEVEL;  Lowest  because  of  the  rapid  pace  of  movement  This  protocol 
win  identify  burial  pits,  burial  trenches,  and  large  ordnance  items  such  as  bombs,  and  lar«^e 
projectiles.  ® 

REMEDIATION  PROTOCOL;  A  slower  assessment  of  a  cleared  area  utiliTi'ng  lO  foot 
^eep  lanes.  Two  passes  over  the  same  area  (cross  hatch)  are  made.  4,0  acres  per  8  hour  day 
in  good  open  terraiit  5.0  acres  per  10  hour  day  in  good  open  flat  terrain. 

CONFIDENCE  LEVEL;  Very  good  because  of  the  cross  hatch.  This  protocol  win 
idaitify  burial  pits,  burial  trenches,  large  ordnance  items  such  as  bombs,  large  projectiles  and 
Underground  Storage  Tanks. 

QC  PROTOCOL;  The  slowest  assessment  of  a  cleared  area  utiliTing  10  foot  sweep 
lanes.  Three  passes  over  the  same  area  are  made.  2.0  acres  per  8  hour  day  in  good  open  flat 
terrain.  3,5  acres  per  10  hour  day  in  good  open  flat  terraiiL 

CONFIDENCE  LEVEL;  Highest  because  of  the  double  cross  hatch-  This  protocol  win 
identify  burial  pits,  burial  trenches,  large  ordnance  items  such  as  bombs,  large  projectiles  and 
Underground  Storage  Tanks. 

NOTE;  TERRAIN  MULUPUERS  ARE  USED  TO  HGURE  SWEEP  RATES  IN  TERRAIN 
OTHER  THEN  THAT  IDENTIFIED  ABOVE. 

2.2  Schonstedt  Model  GA-72  Protocol 

The  foUowing  protocols  were  developed  for  the  Schonstedt  Model  GA-72  Magnetic  Locator 
utiliang  a  one  man  portable  backpack  system; 

SURVEY  PROTOCOL:  A  rapid  initial  assessment  of  a  cleared  area  utilizing  5  foot 
sweep  lanes.  3.0  acres  per  8  hour  day  in  good  open  flat  terrain,  3.75  acres  per  10  hour  day, 
good  open  flat  terrain. 

CONFIDENCE  LEVEL;  Lowest  because  of  the  rapid  pace  of  movement  This  protocol 
win  identify  burial  pits,  burial  trenches,  and  large  ordnance  items  such  as  bombs,  and  large 
projectiles. 

REMEDIATION  PROTOCOL:  A  slower  assessment  of  a  cleared  area  iitiliTirtg  5  foot 
swe^  lanes.  Two  passes  over  the  same  area  (cross  hateh)  are  made.  1,5  acres  per  8  hour  day 
in  good  open  terrain.  2.0  acres  per  10  hotir  day  in  good  open  flat  terraiiL 

CONFTDENCE  LEVEL:  Very  good  because  of  the  cross  hatch  This  protocol  will 
identify  burial  pits,  burial  trenches,  large  ordnance  items  such  as  bombs,  large  projectiles  and 
smaller  ordnance  items  such  as  mortars. 
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QC  PROTOCOL:  The  slowest  assessment  of  a  cleared  aieE  utilizing  5  foot  sweep  lanes. 
Three  passes  over  the  same  area  are  made.  1.0  acres  per  8  hour  day  in  good  open  flat  terrain 
1.25  acres  per  10  hour  day  in  good  open  flat  terraiiL 

CONFIDENCE  LEVEL;  Highest  because  of  the  double  cross  hatch.  This  protocol  will 
identify  bunal  pits,  burial  trenches,  large  ordnance  items  such  as  bombs,  large  projectiles  and 
smaller  ordnance  items  such  as  mortars,  grenades  and  shrapnel. 

NOTE:  TERRAIN  MULTIPLIERS  ARE  USED  TO  FIGURE  SWEEP  RATES  IN  TERRAIN 
OTHER  THAN  THAT  IDENTTFIED  ABOVE. 


3.0  SUBSURFACE  ANOMALY  ANALYSIS  TECHNIQUE  (SAAT) 

LEVEL  I:  Field  processing  providing  track  maps  and  multi-level  contour  maps  on  a 
grid  by  grid  basis.  — 

LEVEL  II;  (A)  Post  processing  providing  consolidated  multigrid 

track  maps  and  multi-level  contour  maps  with  data  files  in  GIS  compatible 
format 

(B)  Post  processing  providing  consolidated  feature 
maps  with  data  files  in  GIS  compatible  format 

LEVEL  III:  (A)  Basic  analysis  and  interpretation  of  data 
through  GIS  overlays  and  simple  filters. 

(B)  Advanced  analysis  and  interpretation  of  data 
through  data  combinations,  multi-sensor  fusion, 
coherent  filters. 


LEVEL  rV:  High  Resolution  Anomaly  Analysis  (HRAA)  consists  of 

advanced  analysis  and  interpretation  of  data  through  high  resolution 
surveys  to  estimate  size  and  depth. 


LEVEL  V:  N-SCAN  -  Threat  analysis  through  identification  of 

compounds/contaminants  witii  advanced  sensors  (Neutron 
Prol^).  (Available  Summer  1994). 


4.0  LEVEL  OF  SUCCESS  ACHIEVED  AND  QAQC  PARAMETERS 

The  level  of  success  achieved  by  DANS  is  unequaled  in  versatility  and  effectiveness.  DANS  has 
been  able  to  accurately  locate  and  qtiantify  subsurface  anomalies  by  depth  and  volume  and  will 
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shortly  be  able  to  identify  the  elemental  makeup  of  the  anomaly  through  SAAT  Level  V  The 

extensively  used  in  support  of  U.S.  Army  Corps  of  Engineers 
UXO/OEW  Characterization  Contracts  and  is  accepted  technology  for  geophysical  surveying. 
DANS  no  equal  for  fielded  and  proven  geophysical  surveying  technology.  Intrusive 
mvesUgations  of  DANS  surveyed  sites  under  U.S.  Army  Corps  of  Engineers  UXO/OEW 
Remediation  Contracts  has  validated  the  effectiveiess  of  the  DANS. 

Quality  Assurance  (QA)/QuaHty  Control  (QC)  Parameters  for  DANS  insure  that  a  high  quaHty, 
consistent  product  is  produced  that  accurately  profiles  subsurface  anomalies  arid  provides 
information  for  the  site  characterization  of  UXO/OEW  sites.  This  product  is  based  on  die 
accuracy  of  the  sensor  units,  navigation  units,  data  acquisition  units,  and  the  processing  of  data 
generated.  Recording  and  maintaining  data  produced  from  the  DANS  Geophysical  Surveys  is  the 
vital  link  between  field  survey  activities  and  actual  characterization  of  sites.  Detailed  procedures 
have  been  developed  for  calibration  of  both  DANS  hardware  and  software. 


5.0  SUMMARY 

■pie  Di^lS  is  uniquely  suited  for  conducting  geophysical  surveys.  It’s  has  operated  successfully 
in  a  wide  range  of  «ivironmental  conditions.  From  the  rain  and  snow  of  the  Former  Raritan 
Army  Depot  in  New  Jersey,  to  the  heat  of  the  high  desert  in  Tooele,  Utah,  to  the  more  normal 
-  operating  tem^tures  of  FortMonroe,  Virginia  and  Huntsville,  Alabama,  DANS  has  proven  that 

•  it  can  operate  in  virtually  any  environment  with  the  same  high  quality  performance  that  has  come 

•  to  be  expected  in  geophysical  surveying  activities  performed  by  EODT-S. 
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APPENDIX  G 


HOMEGROWN  VEGETABLES 
SOIL  TESTING  RESULTS 


liH  H 


SOILTEST  REPORT  j,pf20  W 

FERTILIZER  RECOMMENDATIONS 


SOILTESTING  LABORATORY 
Utah  State  University  UMC  4830 
Logan,  Utah  84322 
(801)797-2217 


Name _ L.  AFJ^Y.  ...F  T  RHFE _ 

SAMPLE  CROPTOBE  SOIL 

IDENT.  GROWN  TEXTURE 

street _ t.JSAFn-FNV  MRMT  nFFTHF 

1)  40  RARnFN/FI  .  1  OAM 

2)  PI  A  RAP?“)PW/PI  .  C?T  1  HAM 

/ocse/e  Ar-mv^  Ciefd'l-, 

Citv.  state _ TOOELE.  IJTAH _ 84074 

3)  27.  ...GARDFM/FI  .  8T  J  OAM 

4)  A  (r;ApnFM/FI _ 1  HAivi _ 

ZIP 

Uapy  sent  to  Extension  oTtice 
in  TOOELE  County, 

f  '  '  1 - 1 - ! - 1 - J - 1 - 1 - 

LAB 

NO. 


iJ-SZ_ 

ilFfR 


SOIL  TEST  RESULTS 


Very 

Low 


Low 


Adequate/Normal 


High 


Very 

High 


RECOMMENDATIONS 


Notes 


NITRATE- 
NITROGEN 
N  ppm 


1)  40 


2)36 


3)  2, 


4)94 


N 

Ibs/A 


a,  b 


,  a .  b 


^  Cl.  h 


^ _ b- 


PHOSPHORUS 

Pppm 


1) 3D> 

2)  66 


3liS 


4)06 


•S- ** -H- ***  4 -^  *  ^  ****-»•***»•  * 

*  *  *  *  *  4  *  ^  -^^  *  *  *  * * -M- ^ * 


P2O5* 
lbs/ A 


POTASSIUM 

Kppm 


3)54 
4^48 


^ -jt -?f  **  * 


K2O* 

Ibs/A 


SALINITY 

ECe 

mmhos/cm 


1)  7,9  *4 


i  i  n  0 
4,6 
4)  1 1 , 8 


pH 


1)^ 

2)  7.4  *4 


3)  8.0 

4) 


7„  1 


*  -?r  -Jr  :«r  *>}  *  *  *  ^^  4  *  *  *  44 4 44 4 

4444-^4444-} -4444444444 
444-.*-}^ 4 4 4 4-?  • 4 4444'.^  4-)(' 4 44 4-?el 
444 4-*^  4 -44  4 -jf 4444444 


LIME 


1) 

2) 

3)  _ +Hh 

4) 


•+■+  4-4 


H-4  4-4 


4-H 


-f-  44 


444-4^ 
44  •44-}^ 
4-«-44^ 


4444-?  ■ 
4444-?- 
4444-)- 


44444 

^44^# 

44444 

4-4 


QM 

OM 


1 


) _ ^ 

)  2.3. 


DM 

OH 


)  4,4 


)  1 , 9 


NOTES:  ‘P205X.45  =  P  K20x.82=K 

a.  \l  recoaaendations  tend  to  be  hiqh  when  based  on  H  tests  at  non-standard  soil  depth.  See  saapiing  instructions. 

b.  See  Enclosed  Fertiliser  Suide  for  Bardens 

c.  Nhen  N  in  topsoil  is  very  low,  soae  N  is  needed  to  supply  early  crop  needs. 

d.  Bee  Note  iOb  on  reyerse. 


e.  At  this  saapls’s  salinity  level,  this  pH  value  indicates  a  probable  sodiua  problea.  Consult  local  Extension  or 
SCS  otnce  or  this  iab  before  fertilizers  are  applied. 


i^^y’these^cor^^nS^o^in  order 
qement.  U  _  ^  j . 


You  may  need  to  modi 
finances  and  management.  LJ  j  ^  O,  i  *7  ^ 

i^joJuL.  BuifnjL-  - 


U  ^ 

'e  maximum  economic  return  under  your  specific  conditions  of  weather, 


1 


8/83 


1.  There  Is  no  indication  that  N  fertilizer  will  increase 
yield  or  quality  of  alfalfa.  If  grain  is  to  be  seeded  with 
new  alfalfa,  do  not  apply  more  than  50  lbs  N/acre. 

2.  Pasture  and  Meadows  Split  N  applications  help  to 
maintain  yield  and  protein  content  throughout  the 
season.  Half  of  the  year's  application  can  be  done  in 
the  fall  if  it  is  watered  in  immediately  or  injected 
directly  into  the  sod  (early  spring  application  is  also 
effective).  The  second  half  can  be  broadcast  after 
the  first  cutting  in  the  spring  just  before  irrigating. 
Do  not  apply  more  than  75  lbs.  of  N  at  one  time.  See 
also  Note  4  below. 

Mixed  legume-grass  pastures  containing  more 
than  1/3  legume  may  not  benefit  from  added  N. 

3.  A  valid  N  test  requires  sampling  at  least  0-1  and  1-2 
feet,  and  quick  drying  of  the  sample  (see  sampling 
instructions).  If  your  sample  did  not  meet  these 
requirements,  the  nitrate-N  value  reported  was  not 
used  in  our  recommendations  unless  it  was  unusual¬ 
ly  high.  You  may  multiply  ppm  N  by  4  to  estimate 
pounds  of  N  in  1  acre-foot  of  soil  as  tested. 

4.  Fertilizer  N  can  be  lost  through  leaching  under 
conditions  of  excess  irrigation  or  rainfall.  Its 
management  Is  therefore  of  special  importance.  In 
cases  of  high  N  rates,  sandy  soils,  or  long-season 
crops,  split  applications  will  increase  plant  use  of 
the  fertilizer  N.  avoid  late  season  deficiency,  and 
reduce  leaching  losses.  For  annual  crops,  split  appli¬ 
cations  of  N  also  offer  the  opportunity  to  adjust  the 
rate  during  the  season  according  to  the  yield  pro¬ 
spect. 

Fall  application  of  N  is  feasible  on  medium  to 
heavy  soils  in  areas  of  low  to  moderate  rainfall. 

5.  Potatoes  For  potatoes,  apply  1/3  of  N  preplant,  the 
rest  during  the  growing  season.  Follow  petiole  N. 
Avoid  high  N  late  in  the  season.  See  also  Note  4 
above. 

6.  Phosphorus  (P)  and  Potassium  (K)  Plowdown  or  band 
applications  are  preferred  for  all  new  seedings.  For 
established  perennial  crops  such  as  alfalfa  and 
pasture,  broadcast  recommended  fertilizer  at 
earliest  possible  date. 

Subsoil  P  and  K  levels  can  affect  crop  responses 
to  fertilizer  P  or  K. 

7.  Your  soil  sample  is  low  or  marginal  In  available 
potassium  (K).  the  amount  of  K  supplied  by  the  ir¬ 
rigation  water  can  thus  be  Important.  Mountain 
streams  near  their  sources,  and  some  city  water  sup¬ 
plies  and  wells  are  low  in  K.  Several  major  Utah  ir¬ 
rigation  waters  carry  enough  K  to  supply  crop  needs, 

8.  Dryland  Production  Response  to  fertilizer  on 
drylands  is  highly  dependent  on  available  moisture. 
Fall  applications  are  usually  most  effective. 

Phosphate  must  be  incorporated  into  the  soil  by 
tillage  or  drilled  with  the  seed. 

Nitrogen  applied  broadcast  prior  to  planting 


should  be  incorporated  by  tillage  as  soon  as  possi¬ 
ble. 

Spring  applications  of  nitrogen  can  be  made  on 
unfrozen  soil  in  March  or  early  April,  when  the  pro¬ 
bability  of  rain  is  highest. 

In  years  of  exceptionally  good  soil  moisture,  apply 
the  highest  amount  of  N  within  the  range  given.  In 
average  years,  amounts  toward  the  middle  of  the 
range  are  preferred.  If  winter  precipitation  has  been 
unusually  high,  additional  N  should  be  applied  in  the 
spring. 

9.  Micronutrients  Utah  soils  are  generally  well  supplied 
with  micronutrients.  “Shotgun"  applications  of  mix¬ 
tures  containing  boron,  manganese,  iron  and  copper 
“for  insurance”  have  not  been  shown  to  be  effective 
and  are  not  suggested. 

Zinc  deficiencies  have  been  identified  in  sensitive 
crops  in  some  areas.  Excessive  phosphorus  may  in¬ 
duce  zinc  deficiency. 

If  soil  zinc  is  Very  Low,  apply  10  lbs.  of  zinc  per 
acre:  if  Low,  apply  5  lbs  per  acre,  all  preplant. 

In-season  zinc  deficiency  may  be  corrected  by 
spraying  the  crop  with  zinc  sulfate  solution.  Consult 
qualified  dealers  for  details  of  applica¬ 
tion  methods  and  rates. 

Occurence  of  iron  deficiency  is  primarily  related  to 
crop  variety  (root  stock  for  orchards  and 
vines).  Soil  tests  for  predicting  iron  availability  have 
not  yet  proved  to  be  reliable. 

Iron  deficiencies  occur  most  often  in  wet  soils  high 
in  lime.  Excessive  P  or  overwatering  may 
aggravate  the  problem.  Heavy  applications  of 
manure  can  cause  iron  deficiency  in  sensitive 
plants- 

Soil  application  of  inorganic  iron  compounds  such 
as  iron  sulfate  is  not  effective  in  Utah 
soils.  Iron  chelates  vary  in  effectiveness,  Fe  EDDHA 
or  Fe  138  being  the  best  tested  so  far. 
Plant  deficiencies  may  be  corrected  by  spraying 
foliage  with  iron  sulfate  solution,  repeating 
as  necessary  if  symptoms  persist.  Consult 
specialists  for  details  of  methods  and  rates. 

10a.  This  sample  shows  a  slight  to  moderate 
accumulation  of  salt,  sufficient  to  affect  growth  of 
sensitive  crops.  If  subsoil  drainage  is  adequate, 
applying  an  excess  of  good  quality  water  can  reduce 
salts  to  an  acceptable  level.  If  pH  is  also  HIGH, 
special  treatmemt  may  be  needed  to  reduce  sodium, 

10b.  This  sample  shows  a  high  accumulation  of  salt,  toxic 
to  many  crops.  It  is  also  high  in  sodium  and  will  re¬ 
quire  special  treatment  before  fertilizers  are  applied. 
Seek  qualified  assistance. 

11.  The  standard  soil  sample  depth  is  from  surface 
down  to  12  inches  (see  instructions  on  back  of  Sam¬ 
ple  Description  sheet)  If  your  sample  depth  was 
much  different  from  this,  test  results  may  be 
misleading. 


USU  Policy  It  is  the  policy  of  the  USU  Soil  Testing  Laboratory  to  recommend  only  those 
nutrients  that  offer  a  reasonable  possibility  of  increasing  the  economic  return  for  your  crops, 
and  in  those  amounts  that  should  be  necessary  to  achieve  your  yield  capability.  Ranges  of 
nutrients  are  given,  to  permit  farm  operator  judgment. 
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UTAH  STATE  UNIVERSITY 


Agricultural  Experiment  Station  and  Extension  Services 
Logan,  Utah  84322 


FERTILIZER  GUIDE 

FOR  HOME  GARDENS 
FLOWERS  AND  VEGETABLES 


Your  soil  test  results  are  shown  on  the  enclosed  Analysis  Report.  Corresponding  ratings  and  recommendations  are  marked  below. 


SOIL  CONDITIONS 


Lime:  ^ Adequate.  No  need  to  add  limestone. 

_ No  lime  in  sample;  none  needed. 

_ No  lime  in  sample;  apply  some.  — i 


See  “LIME 

_ Low;  apply  lime _ REQUIREMENT* 

y  Normal.  No  treatment  needed. 

/VHigh.  May  need  to  apply  gypsum,  then  irrigate  heavily 
to  leach  sodium  salts  out  of  root  zone. 


: _ Normal.  No  treatment  needed. 

_ Above  normal.  Apply  water  in  excess  to  leach  salt 

,  down  below  plant  roots. 

^  Toxic  level.  Leaching  of  salt  will  be  necessary  before 
crops  will  grow.  If  soil  drainage  is  poor,  install  tile 
drains.  Consult  your  nearest  USU  Extension  Office. 


PLANT  NUTRIENTS 


CROP  NITROGEN  REQUIREMENTS 

LOW  NITROGEN  crops  (bean,  cucumber,  melon,  pea,  pepper, 
strawberry,  tomato).  Reduce  amounts  of  N  fertilizer  by  to  Vz. 

MEDIUM  NITROGEN  crops  (beet,  cauliflower,  lettuce,  onion, 
spinach,  turnip).  Use  the  moderate  amounts  of  fertilizer  indicated. 

HIGH  NITROGEN  crops  (asparagus,  cabbage,  carrot,  corn,  parsnip, 
potato).  Additional  N  fertilizer  may  be  applied  after  the  crop  is  up 
and  growing  well.  String  about  Vs  pound  or  cup  ammonium 
nitrate  (33-0-0)  along  50  feet  of  furrow  before  irrigation.  This  pro¬ 
cedure  may  be  repeated  at  two-  to  three-week  intervals  as  needed  to 
maintain  healthy  green  color  in  the  leaves. 

If  manure  has  been  applied  for  2  or  more  years,  reduce  the 
amount  of  N  fertilizer  applied. 

For  flowers,  trees  and  shrubs,  see  back  of  this  sheet. 


FERTILIZER  RECOMMENDATIONS 


Other  Nutrients:  Utah  soils  are  generally  well  supplied  with 
micronutrients.  However,  some  garden  plants  and  ornamentals  are 
susceptible  to  deficiency  of  iron.  This  appears  first  on  young,  rap¬ 
idly  growing  leaves  as  a  yellowing  between  veins.  The  problem 
occurs  most  often  in  wet,  clay  soils  high  in  lime;  excessive 
phosphorus  may  aggravate  it.  AVOID  OVERWATERING.  If  symp¬ 
toms  persist,  try  soil  application  of  either  (a)  a  strongly  acidic 
material  such  as  sulfur  or  sulfuric  acid,  alone  or  combined  with  an 
iron  compound;  or  (b)  an  iron  sequestrene  such  as  Fe  138 
(FeEDDHA).  Fe  330  is  less  effective.  They  are  both  expensive  and 
temporary.  Iron  sulfate  is  not  effective  as  a  soil  treatment  in  Utah. 

For  special  conditions,  foliar  application  can  be  helpful.  Seek  Fertilizers  can  be  obtained  from  garden  supply  stores, 

expert  advice  before  spraying  plants.  nurseries  or  farm  fertilizer  dealers. 


FOR  1000  SQUARE  FEET  OF  SOIL  (MEDIUM  N  REQUIREMENT) 

Y 

^  Nitrogen  only:  ^ 

7  pounds  of  ammonium  nitrate  ^0  Q- 
or  11  pounds  of  ammonium  sulfate  qJ- 
or  5  pounds  of  fertilizer  urea. 

_ Nitrogen  and  Phosphorus: 

13  to  20  pounds  of  ammonium  phosphate. 

_ Nitrogen,  Phosphorus  and  Potassium: 

Apply  enough  “complete”  fertilizer  to  give  about 
2V4  pounds  of  Nitrogen. 


Nitrogen 


lenm) 


y\  Apply  some  nitrogen  each  year.  See  CROP  NITROGEN 
REQUIREMENTS  and  FERTILIZER  RECOMMENDA¬ 
TIONS.  If  you  use  animal  manure  or  other  organic 
materials,  adjust  amount  of  N.  See  note  on  reverse  side 
of  this  sheet.  !>:>  r->crr  o^d  /s)  ^-4*. 

Add  Qr>^TOv->rTfS  of  hA  fe 

Phosphorus  (P) 


^Low.  Apply  phosphorus. 
RECOMMENDATIONS. 


FERTILIZER 


'  .  Adequate.  No  phosphorus  needed. 

Excessive.  Withhold  phosphate  to  prevent  nutrient 
'  imbalance. 

Potassium  (K) 

_ Low.  Apply  potassium.  See  FERTILIZER 

RECOMMENDATIONS. 

^34-Adequate.  No  potassium  needed. 

.g2=— More  than  adequate.  No  potassium  needed. 
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FERTILIZER  APPLICATION 

Broadcast  the  suggested  amount  of  fertilizer,  and  spade  or 
plow  it  into  the  root  zone.  (Nutrients  on  the  soil  surface  are  not 
available  to  plants,  and  N  can  be  lost  into  the  air  as  a  gas.) 


Fertilization  should  normally  be  done  in  early  spring,  but  can 
be  done  in  late  autumn  on  medium  to  heavy  soils.  For  perennials 
such  as  strawberries,  apply  the  fertilizer  in  a  furrow  at  least  2  inches 
deep  and  3  inches  away  from  the  plants. 


ANIMAL  MANURES 

The  plant  nutritive  value  of  manures  depends  on  type  of 
animal,  means  of  collection,  storage,  protection  from  weather, 
degree  of  rotting,  moisture  content,  and  amount  of  bedding 
materials  used.  Typical  amounts  of  nutrients  in  manures: 

Pounds  of  nutrient  in  100  pounds  of  fresh  manure  (%) 


N  P»05  KiO 

Horse  and  Cow  .4-1.0  .2-  .7  .2-  .9 

Sheep  and  Chicken  .5-1.5  .3-1.3  .4-1.7 


Manure  can  be  an  excellent  aid  to  gardening  when  used  wisely. 
Excessive  amounts  of  some  manures  can  cause  salt  damage,  or 
deficiency  of  N  or  iron  or  zinc  in  sensitive  plants  in  the  year  of  appli¬ 
cation.  Nutrients  are  released  as  the  manure  decomposes  in  the 
soil.  Manure  may  contain  weed  seed. 


OTHER  ORGANIC  MATERIALS 

Sawdust,  straw  and  peat  moss  are  low  in  plant  nutrients.  If  you  use 
these,  add  about  3  pounds  of  nitrogen  (9  pounds  of  ammonium 
nitrate  or  15  pounds  of  ammonium  sulfate)  per  100  pounds  of 
organic  material,  in  order  to  prevent  nitrogen  deficiency. 


OTHER  GROWTH  FACTORS 

Nutrient  supply  is  only  one  factor  among  many  that  affect 
plant  growth.  If  your  garden  performance  is  not  satisfactory  and  the 
cause  is  not  indicated  by  these  tests,  look  for  other  factors  such  as: 

inadequate  Irrigation  disease  or  insects 

excessive  water  or  poor  drainage  too  much  shade 

poor  subsoil  conditions  wrong  variety 


FLOWER  GARDENS 

If  you  prefer  compact,  low-growing  plants  with  more  flowers, 
avoid  high  levels  of  nitrogen  (do  not  exceed  Page  1  amounts). 
Excess  nitrogen  results  in  tall,  leggy  plants  with  fewer  but  larger 
flowers.  Roses  are  the  exception;  they  require  a  high  nitrogen  level 
for  continuous  flowering.  For  roses,  apply  114  pounds  of  ammo¬ 
nium  nitrate  (33-0-0)  per  100  square  feet  as  the  first  flower  buds  are 
forming,  and  again  a  month  later. 

Do  not  apply  N  fertilizer  to  flowers  after  August  15. 


ORNAMENTAL  TREES  AND  SHRUBS 

Soil  tests  have  not  been  correlated  with  fertilization  of  trees  In 
Utah.  However,  most  Utah  soils  supply  adequate  phosphorus  and 
potassium  for  trees  and  shrubs. 

SHRUBS:  Broadcast  about  V2  pound  of  ammonium  sulfate  (or 
slightly  less  ammonium  nitrate)  per  100  square  feet  of  area  under 
shrubs.  Water  it  in.  Repeat  each  spring. 

ORNAMENTAL  OR  SHADE  TREES:  Measure  the  trunk  diameter  3 
feet-above  the  ground.  In  fall  and  early  spring,  apply  1/10  pound  of  N 
for  each  inch  of  diameter.  For  trunks  with  a  diameter  less  than  3 
inches,  use  a  lower  rate: 


Inches  Ammonium  Ammonium  “Complete*’ 

Diameter  Sulfate  (or)  Nitrate  (or)  Fertilizer* 


1 

2oz. 

1  y2  oz. 

4oz. 

2 

4oz. 

3oz. 

80Z. 

3 

60Z. 

4oz. 

12  OZ. 

4-6 

2-3  lbs. 

V/Z'2  lbs. 

4-6  lbs. 

7-10 

3-4  lbs. 

2-3  lbs. 

6-8  lbs. 

Apply  fertilizer  evenly  around  the  tree  near  the  drip  line,  then  water 

It  in. 

*  Amount  depends  on  analysis.  Example  is  for  10-x-x.  For  these, 
place  fertilizer  in  holes  15  to  20  inches  deep,  spaced  18  to  24  inches 
apart  around  the  drip  line. 

Too  much  water  on  shrubs  can  aggravate  disease  and  nutrition 
problems.  Water  heavily  but  not  often.  On  deep  soils,  apply  4  to  5 
inches  of  water  every  3  or  4  weeks. 


LIME  REQUIREMENT 

Only  a  very  few  soils  in  Utah  need  lime  application.  These  are 
usually  artificial  or  specialty  soils.  If  you  need  to  apply  lime,  apply: 

_ lbs.  ground  limestone  per  1000  sq.  ft. 

_ tons  ground  limestone  per  acre. 


For  special  problems,  consult  the  USU  Extension  Agent  for  your  county. 
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Flagging  Codes 


Code 

Explanation 

7 

Low  spike  recovery  is  not  within  control  limits. 

(Should  no  longer  exist  after  June  1994.) 

B 

Analyte  found  in  the  method  blank  or  QC  blank  as  well 
as  the  sample. 

C 

Analysis  was  confirmed. 

D 

Duplicate  analysis. 

F 

Sample  filtered  prior  to  analysis. 

H 

Out  of  control  but  data  accepted  due  to  high  recoveries. 
(Should  no  longer  exist  after  June  1994.) 

I 

Interferences  in  sample  make  quantitation  and/or 
identification  to  be  suspect. 

J 

Value  is  estimated. 

K 

Reported  results  are  affected  by  interferences  or  high 
background. 

L 

Out  of  control,  data  rejected  due  to  low  recoveries. 
(Should  no  longer  exist  after  June  1994.) 

Q 

Sample  interference  obscured  peak  of  interest. 

R 

Non-target  compound  analyzed  for  but  not  detected 
(GC/MS  methods). 

S 

Non-target  compoxmd  analyzed  for  and  detected 
(GC/MS  methods). 

T 

Non-target  compound  analyzed  for  but  not  detected 
(non-GC/MS  methods). 

U 

Analysis  is  imconfirmed. 

X 

Analyte  recovery  outside  of  certified  range  but  within 
acceptable  limits.  (As  of  June  1994,  X  should  mean 
that  analyte  concentration  is  above  the  upper  reporting 
level). 

z 

Non-target  compound  analyzed  for  and  detected  (non- 
GC/MS  methods). 

3 


Data  Qualifiers 


Qualifiers 

Explanation 

I 

The  low-spike  recovery  is  high. 

j 

The  low-spike  recovery  is  low. 

M 

The  high-spike  recovery  is  high. 

N 

The  high-spike  recovery  is  low. 

R 

Data  is  rejected 

5 


Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II  HI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

OBP-94-02B 

3EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1,14000000 

tiefz 

2.0 

OBP.94-02B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYI£NETRINrrRA 

LT 

1.28000000 

tigfS 

2.0 

OBP-94-02B 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METFm.-N2A6-TE'niANITROA 

LT 

2.11000000 

ne/s 

2.0 

OBP-94-02C 

EXCV 

cso 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Mg's 

5.0 

7 

OBP-94-02C 

EXCV 

cso 

13DNB 

l^-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

5.0 

OBP-94-02C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOUJENE 

LT 

2.00000000 

Hgf'g 

5.0 

OBP-94-02C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

5.0 

7 

OBP-94-02C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-02C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

iig/g 

5.0 

OBP.94-02C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg^g 

5.0 

OBP«94-02C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCIXmOMETHYLENETRINirRA 

LT 

1.28000000 

pg'g 

5.0 

OBP-94-02C 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

5.0 

OBP.94-02D 

EXCV 

cso 

135TNB 

13,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

7.0 

7 

OBP-94-02D 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg'g 

7.0 

OBP-94-02D 

EXCV 

cso 

246TNT 

2.4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

7.0 

OBP-94-02D 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLtIENE 

LT 

2.50000000 

pg'g 

7.0 

7 

OBP-94-02D 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLt)ENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

7.0 

OBP.94-02D 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg^g 

7.0 

OBP-94-02D 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg'g 

7.0 

OBP-94-02D 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTREMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg^g 

7.0 

OBP-94-02D 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

pg'g 

7.0 

OBP-94-02E 

EXCV 

cso 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg^g 

10.0 

7 

OBP-94-02E 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DiNrrROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg'g 

10.0 

OBP-94-02E 

EXCV 

cso 

246TNT 

2.4,6-TRiNrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

10.0 

OBP-94-02E 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DiNrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg'g 

10.0 

7 

OBP-94-02E 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

10.0 

OBP-94^2E 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg^g 

10.0 

OBP-94-02E 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg'g 

10.0 

OBP-94-02E 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRA 

LT 

1.28000000 

pg'g 

10.0 

OBP-94-02E 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANTrROA 

LT 

2.11000000 

pg% 

10.0 

OBP-94-02F 

EXCV 

cso 

135TNB 

13,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

3.0 

7 

OBP-94-02F 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg^g 

3.0 

OBP-94-02F 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRlNirROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

3.0 

OBP-94-02F 

EXCV 

cso 

24DNT 

2.4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/'g 

3.0 

7 

OBP-94-02F 

EXCV 

cso 

26DNT 

2.6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

3.0 

OBP-94-02F 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg'g 

3.0 

OBP-94-02F 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg'g 

3.0 

OBP-94-02F 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

3.0 

OBP-94-02F 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

3.0 

OBP-94-03A 

EXCV 

cso 

135TNB 

13,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/'g 

0.5 

7 

OBP-94-03A 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINTIROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg^g 

0.5 

OBP-94-03A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-03A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg^g 

0.5 

7 

OBP-94-03A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

0.5 

OBP-94^3A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg^g 

0.5 

OBP-94-03A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg'g 

0.5 

OBP-94-03A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-03A 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

pg^g 

0.5 

OBP-94-03B 

EXCV 

cso 

135TNB 

13,5.TRINirROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pgi'g 

2.0 

7 

OBP-94-03B 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINrTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg'g 

2.0 

OBP-94-03B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

2.0 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II  PI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

UnH 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

OBP-94-03B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

2.0 

7 

OBP-94-03B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

PS^g 

2.0 

OBP-94-03B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-03B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg'g 

2.0 

OBP.94-03B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-03B 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYD.N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-03C 

EXCV 

cso 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

5.0 

7 

OBP-94-03C 

EXCV 

cso 

130NB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-03C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2.4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-03C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

5.0 

7 

OBP-94-03C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-03C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-03C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-03C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-03C 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2A6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

5.0 

OBP.94-03D 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

7.0 

7 

OBP-94-03D 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-03D 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-03D 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

7.0 

7 

OBP-94-03D 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-03D 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCIDTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-03D 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-03D 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

7.0 

OBP.94^3D 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-04A 

EXCV 

cso 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 

7 

OBP-94-04A 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-04A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-04A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

7 

OBP-94-04A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-04A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2,00000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-04A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-04A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-04A 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

OBP.94-04B 

EXCV 

cso 

135TNB 

13,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0,92200000 

pg/g 

2.0 

7 

OBP-94-04B 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-04B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-04B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4.DINrrROTOLUENE 

LT 

2,50000000 

pg/g 

2.0 

7 

OBP-94-04B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-04B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

2.0 

OBP-944)4B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-04B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-04B 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-04C 

EXCV 

cso 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

5.0 

7 

OBP-94-04C 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-04C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-04C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

5.0 

7 

OBP-94-04C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-04C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

OBP.94-04C 

EXCV 

cso 

NB  . 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-04C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

5.0 

OBP.94-04C 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

5.0 

7 


Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II  HI  Data 


Site 

Media 

Meas 

Unit 

Has 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value 

Meas 

De|ith 

Code 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

OBP-94-04D 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TiaNITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

7.0 

7 

OBP-94^4D 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DDJITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

vs/z 

7.0 

OBP-94-04D 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-trinitrotoluene 

LT 

2.00000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-04D 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Mg/g 

7.0 

7 

OBP-94-04D 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

ms's 

7.0 

OBP-94-04D 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg^g 

7.0 

OBP-94-04D 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-04D 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRlMETHYIENETRlNrrRA 

LT 

1.28000000 

pg^g 

7.0 

OBP-94-04D 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-05C 

EXCV 

cso 

135TNB 

U.5-TRlNrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

P8^g 

5.0 

7 

OBP-94-05C 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Pg/g 

5.0 

OBP-94-05C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-trinitrotoluene 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-05C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Pg^g 

5.0 

OBP-94-05C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Pg^g 

5.0 

OBP-94-05C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-05C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-05C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCIX)TRIMETHYLENETRINriRA 

LT 

1.28000000 

Pg^g 

5.0 

OBP-94-05C 

EXCV 

cso 

TBTRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94^5D 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRJNITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Pg/g 

7.0 

7 

OBP-94-05D 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Pg/g 

7.0 

OBP-94-05D 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Pg/g 

7.0 

OBP-94-05D 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DiNrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-05D 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-05D 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-05D 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-05D 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCIX)TRIMETHYLENETRINrrRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-05D 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-05E 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

10.0 

7 

OBP-94-05E 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-05E 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-05E 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-05E 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-05E 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94^5E 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-05E 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRESTTRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-05E 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-06A 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 

7 

OBP-94-06A 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-06A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-06A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-06A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Pgg 

0.5 

OBP-94-06A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94^6A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-06A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-06A 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-ME'IHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-06B 

EXCV 

cso 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

2.0 

7 

OBP-94-06B 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-06B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pgg 

2.0 

OBP-94-06B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pgg 

2.0 

OBP-94-06B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pgg 

2.0 

OBP.94-O6B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pgg 

2.0 

Data 

Qnal 
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Old  Bum  Area  (SWMU6)  Phase  II RI  Data 


SHelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Untt 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

OBP-94-06B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

2.0 

OBP-94-06B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCIX)TRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.2SOOOOOO 

»*g'’g 

2.0 

OBP-94-06B 

EXCV 

cso 

TETRYL 

.  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

iig/g 

2.0 

OBP-94-06C 

EXCV 

cso 

135Tm 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/'g 

5.0 

7 

OBP-94-06C 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg'g 

5.0 

OBP-94-06C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

5.0 

OBP-94-06C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg'g 

5.0 

OBP.94-O6C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

5.0 

OBP-94-06C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-06C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/'g 

5.0 

OBP-94-06C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg^g 

5.0 

OBP-94-06C 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL.N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

pg^g 

5.0 

OBP-94-06D 

EXCV 

cso 

135TNfB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

7.0 

7 

OBP-94-06D 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-dinitrobenzene 

LT 

0.50400000 

iig/g 

7.0 

OBP-94-06D 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

7.0 

OBP-94-06D 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-06D 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

7.0 

OBP-94-06D 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg% 

7.0 

OBP-94-06D 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-06D 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg'g 

7.0 

OBP-94-06D 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANnROA 

LT 

2.11000000 

7.0 

OBP-9«6E 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg'g 

10.0 

7 

OBP.94-O6E 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg'g 

10,0 

OBP-94-06E 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

10.0 

OBP-94-06E 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg'g 

10.0 

OBP-94-06E 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

10.0 

OBP-94-06E 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg'g 

10.0 

OBP.94-O6E 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg'g 

10.0 

OBP-94-06E 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1,28000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-06E 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANnROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-07A 

EXCV 

cso 

135TNB 

U,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 

7 

OBP-94-07A 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0,50400000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-07A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

OBP-9407A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-07A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-07A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-07A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-07A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-07A 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-07B 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

2.0 

7 

OBP.94-07B 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DDOTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

2.0 

OBP-9«7B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-07B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-07B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6.DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94^7B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-07B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94^7B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-07B 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-07C 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

5.0 

7 

OBP-94-07C 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-07C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

Data 

Qual 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  IIJRI  Data 

Med^^  ~  Meas  Unit  Flag  5^ 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


OBP-94-07C 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

jig/g 

5.0 

OBP-94-07C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

ng/g 

5.0 

OBP-94-07C 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCIDTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2,00000000 

[Ig^g 

5.0 

OBP-94-07C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

(Ig/g 

5.0 

OBP-94-07C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCIDTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

^g^s 

5.0 

OBP-94-07C 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

5.0 

OBP-94-07D 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

ng'g 

7.0 

OBP-94-07D 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

7.0 

OBP-94-07D 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg^g 

7.0 

OBP-94-07D 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Hg'g 

7.0 

OBP-94-07D 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Itg^g 

7.0 

OBP-94-07D 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Hg'g 

7.0 

OBP-94-07D 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

fisfS 

7.0 

OBP-94-07D 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

figfg 

7.0 

OBP-94-07D 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

Hg/g 

7.0 

OBP-94-07E 

EXCV 

cso 

135TNB 

13,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Hg/g 

10,0 

OBP-94-07E 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

(‘g'g 

10-0 

OBP-94-07E 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

ne/s 

10.0 

OBP-94-07E 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Mg'g 

10.0 

OBP-94-07E 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

flg/g 

10.0 

OBP-94-07E 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

flgf'g 

10.0 

OBP-94-07E 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

ftg'g 

10.0 

OBP-94-07E 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRA 

LT 

1.28000000 

flg'g 

10.0 

OBP-94-07E 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

flg'g 

10.0 

OBP-94-08A 

EXCV 

cso 

135TNB 

U.5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

ligfs 

0.5 

OBP-94-08A 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0,50400000 

nsfs 

0.5 

OBP-94-08A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

)te/g 

0.5 

OBP-94-08A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

lig/g 

0.5 

OBP-94-08A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg'g 

0.5 

OBP-94-08A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

ng/g 

0.5 

OBP.94^8A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

ilg/g 

0.5 

OBP-94-08A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTMMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

(‘gf'g 

0.5 

OBP-94-08A 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

0.5 

OBP-94-08B 

EXCV 

cso 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

flg/g 

2.0 

OBP-94-08B 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINnROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Hg/g 

2.0 

OBP-94-08B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

ng'g 

2.0 

OBP-94-08B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

vg/g 

2.0 

OBP-94^8B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

2.0 

OBP-94-08B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

2.0 

OBP*94-08B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1,14000000 

vg/g 

2.0 

OBP-94^8B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

ttg/g 

2.0 

OBP-94-08B 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

Vg/g 

2.0 

OBP-94-08C 

EXCV 

cso 

135TNB 

l^^TRINTTROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Mg'g 

5.0 

OBP-94-08C 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

vg/g 

5.0 

OBP-94-08C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2.4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

vg/g 

5.0 

OBP-94-08C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Vg/g 

5.0 

OBP-94-08C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrTROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

vgig 

5.0 

OBP-94^8C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

vg/g 

5.0 

OBP-94-08C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

vg/g 

5.0 

OBP-94-08C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

fig/g 

5,0 

OBP-94-08C 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

ygig 

5.0 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II  PI  Data 


SitelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

OBP-94-08D 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

ns's 

7.0 

7 

OBP-94-08D 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg^g 

7.0 

OBP-94-08D 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-08D 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

vdt 

7.0 

OBP-94-08D 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINlTROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg^g 

7.0 

OBP-94-08D 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg^g 

7.0 

OBP-94-08D 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-08D 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg^g 

7.0 

OBP-944)8D 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYLN2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

pg/'g 

7.0 

OBP-94-08E 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

10.0 

7 

OBP-94-08E 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg^g 

10.0 

OBP-94-08E 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

10.0 

OBP-9«8E 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pe'g 

10.0 

OBP-94-08E 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

10.0 

OBP-94-08E 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg'g 

10.0 

OBP-94-08E 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1,14000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-08E 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg^g 

10.0 

OBP.94-08E 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

pg/'g 

10.0 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 

7D 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

135TNB 

13,5-TRINnROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 

7 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg'g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/'g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

0.5 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

vsis 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLXmNE 

LT 

2.50000000 

pg/'g 

0.5 

OBP-9«9A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

PS'S 

0.5 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg'g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/'g 

0.5 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94^9A 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYLN2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6-TETRANnROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-09B 

EXCV 

cso 

135TNB 

13.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

2.0 

7 

OBP-94-09B 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DBSriTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-09B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-09B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-09B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-09B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-09B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-09B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-09B 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

135TNB 

U,5-TRINITR0BENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

5.0 

7 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

5.0 

7D 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

5.0 

OBP-9«9C 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

5.0 

D 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II  PI  Data 


SHem 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg^g 

5.0 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Vf/s 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,fr-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg^g 

5.0 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLtJENE 

LT 

2.00000000 

pg/'g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg^g 

5.0 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCIOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg^g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg^g 

5.0 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg'g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCIXJTRIMETHYLENETRINrrRA 

LT 

1.28000000 

Vilz. 

5.0 

OBP.9«9C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCIX)TRIMETHYLENETRINrrRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

5.0 

D 

OBP-9«9C 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

pg^g 

5.0 

D 

OBP-94-09D 

EXCV 

cso 

135TNB 

13,5-TRINnROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg'g 

7.0 

7 

OBP-94-09D 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-09D 

EXCV 

cso 

246TNT 

2.4.6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/'g 

7.0 

OBP-94^9D 

EXCV 

cso 

24DNT 

2.4-DINnROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg^g 

7.0 

OBP-94-09D 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

7.0 

OBP-94-09D 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2,00000000 

pg/g 

7.0 

OBP-9«9D 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1,14000000 

pgf'g 

7.0 

OBP-94-09D 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRENirRA 

LT 

1.28000000 

pg'g 

7.0 

OBP-94-09D 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANirROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

135TNB 

lAS-TRINTTROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

10.0 

7 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

135TNB 

W,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

10.0 

7D 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

13DNB 

l^-DINTIROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

10.0 

D 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINTrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINirROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

10.0 

D 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

24DNT 

2.4-DINTIROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINirROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

10.0 

D 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

26DNT 

2.6-DINTIROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

260NT 

2,6-DINTrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

10.0 

D 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

10.0 

D 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

10.0 

D 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

10.0 

D 

OBP.94-09E 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANTrROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANirROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

10.0 

D 

OBP-94-10A 

EXCV 

cso 

135TNB 

1^.5-TRINTrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 

7 

OBP-94-10A 

EXCV 

cso 

13DNB 

l^DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-10A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2.4,6.TRINTrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-10A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-10A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINirROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-10A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-10A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-10A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTrRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-10A 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4.6-TETRANTTROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-10B 

EXCV 

cso 

ISSTNTB 

13,5-TRlNirROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

2.0 

7 

OBP-94-10B 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-10B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINTTROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

2.0 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II  HI  Data 

Media  ~  Meas  5bS  Ftog  ^a 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


OBP-94-12C 

EXCV 

CSO 

135TNB 

lAS-TRINlTROBENZENE 

LT 

0.92200000 

\xe/g 

5.0 

OBP-94-12C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

(ig/g 

5.0 

OBP-94-12C 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2A6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

nefs 

5.0 

OBP-94-12C 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

i»g^g 

5.0 

OBP-94-12C 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

fig/g 

5.0 

OBP-94-12C 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Hg^g 

5.0 

OBP-94-12C 

EXCV 

CSO 

-  NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

itg/g 

5.0 

OBP-94-12C 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCWTRIMETHYLENETRJNITRA 

LT 

1.28000000 

v^e/e 

5.0 

OBP-94-12C 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

5.0 

OBP-94-12D 

EXCV 

CSO 

135TNB 

13.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Hg/g 

7.0 

OBP-94-12D 

EXCV 

CSO 

13DNB 

13-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000 

iig/g 

7.0 

OBP.94-12D 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4.6-TRINrrROTOLOENE 

LT 

2.00000000 

iig/g 

7.0 

OBP-94-12D 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

7.0 

OBP-94-12D 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrmOTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

7.0 

OBP-94-12D 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

(ig/g 

7.0 

OBP-94-12D 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

vb/b 

7.0 

OBP-94-12D 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

VBiB 

7.0 

OBP-94-12D 

EXCV 

CSO 

TTETRYL 

N-METHYL-N2,4,6.TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

vbIb 

7.0 

OBP-94-12E 

EXCV 

CSO 

135TISfB 

13.5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

llg/g 

10.0 

OBP-94-12E 

EXCV 

CSO 

13DNB 

13-DINnROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Hg^g 

10.0 

OBP.94-12E 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

V^B 

10.0 

OBP-94-12E 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

vb/b 

10.0 

OBP-94-12E 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

vb/b 

10.0 

OBP-94.12E 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

vbIb 

10.0 

OBP-94-12E 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

bb/b 

10.0 

OBP-94-12E 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

bb/b 

10.0 

OBP-94-12E 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

Hg/g 

10.0 

OBS-94-01 

SURF 

CSO 

135TNB 

13.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

flg/g 

0.5 

OBS-94-01 

SURF 

CSO 

13DNB 

13-DINnROBENZENE 

LT 

0.50400000 

ftg/g 

0.5 

OBS-94-01 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4.6-TRINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

flg/g 

0.5 

OBS-94-01 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

bbIb 

0.5 

OBS-94-01 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-01 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-01 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-01 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINnRA 

LT 

1.28000000 

Hg'g 

0.5 

OBS-94-01 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANnROA 

LT 

2.11000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-02 

SURF 

CSO 

135TNB 

13.5-TRINnROBENZENE 

LT 

0,92200000 

v-bIb 

0.5 

OBS-94-02 

SURF 

CSO 

13DNB 

13-DINnROBENZENE 

LT 

0.50400000 

VBtB 

0.5 

OBS-94-02 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-02 

SURF 

CSO 

24DNT 

2.4-DINnROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-02 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

vb/b 

0.5 

OBS-94-02 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-02 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

bbIb 

0.5 

OBS-94-02 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINnRA 

LT 

1.28000000 

Hg/g 

0.5 

OBS.94-02 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANnROA 

LT 

2.11000000 

bb/b 

0.5 

OBS-94-03 

SURF 

CSO 

135TNB 

13,5-TRINnROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-03 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINnROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-03 

SURF 

CSO 

246TNT 

2.4,6-TRINTrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

vbIb 

0.5 

OBS-94-03 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Hg'g 

0.5 

OBS-94-03 

SURF 

CSO 

26DNT 

2.6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-03 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

0.5 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II  PI  Data 

Site  IVledia  Meas  Unit  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Mcas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


OBS-94^3 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Mg'g 

0.5 

OBS-94-03 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRA 

LT 

1.28000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-03 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2A6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-04 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

0.5 

OBS-94-04 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DiNrrROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Hg^g 

0.5 

OBS-944)4 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Mg's 

0.5 

OBS-94-04 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

fig'g 

0.5 

OBS-94-04 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-04 

SURF 

CSO 

HMX 

CyCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

|ig/g 

0.5 

OBS-94-04 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

0.5 

OBS-94-04 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTIOMETHYLENETRINirRA 

LT 

1.28000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-04 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANIIR0A 

LT 

2.11000000 

Hg/g 

0.5 

OBS.94-05 

SURF 

CSO 

135TNB 

13,5-TRINirROBENZENE 

LT 

0.92200000 

^g^g 

0.5 

OBS-94-05 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINIIROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Hg'g 

0.5 

OBS-94-05 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINIIROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-05 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINirROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

fig^g 

0.5 

OBS-94-05 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINirROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-05 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-05 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

fig's 

0-5 

OBS-94^5 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTIRA 

LT 

1.28000000 

fig/g 

0.5 

OBS-94-05 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANIIR0A 

LT 

2.11000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-06 

SURF 

CSO 

i35TNB 

1,3,5-TRINIIROBENZENE 

LT 

0.92200000 

fig's 

0.5 

OBS-94-06 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINirROBENZENE 

LT 

0.50400000 

fig's 

0.5 

OBS-94^6 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINIIROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-06 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINirROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-06 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINirROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-06 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-06 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

fig's 

0.5 

OBS.94-O6 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINirRA 

LT 

1.28000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-06 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANIIR0A 

LT 

2.11000000 

fig's 

0,5 

OBS-94-07 

SURF 

CSO 

135TNB 

13,5-TRINIIROBENZENE 

LT 

0.92200000 

fig's 

0.5 

OBS-94-07 

SURF 

CSO 

13DNB 

l^-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

fig's 

0.5 

OBS-94-07 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINirROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-07 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINIIROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

fig's 

0,5 

OBS-94-07 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-07 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-07 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-07 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-07 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-08 

SURF 

CSO 

135TNB 

1^,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

fig's 

0.5 

OBS-94-08 

SURF 

CSO 

13DNB 

U-DINIIROBENZENE 

LT 

0.50400000 

fig's 

0.5 

OBS-94-08 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,^TRINITR0T0LUENE 

LT 

2.00000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-08 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4.DINirROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-08 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINIIROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-08 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-08 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-08 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-08 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

fig's 

0.5 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

135TNB 

U,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

fig's 

0.5 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINirROBENZENE 

LT 

0.50400000 

fig's 

0.5 
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Site  ID 


Site 

Type 


Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  11 RI  Data 


Media 

Type 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


OBS.94-09 

SURF 

CSO 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

OBS.94-09 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4.DINrrROTOLUENE 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-0INITROTOLUENE 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETBTRA 

OBS«94-09 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

OBS.94-09 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANirROA 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

TCTRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

OBS-94.10 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

OBS-94-10 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

OBS-94-10 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

OBS.94-10 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

OBS-94-10 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

OBS-94-10 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

OBS-94-10 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

OBS-94-10 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

OBS-94-10 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

OBS-94-11 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

OBS-94-11 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

OBS-94-11 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

OBS-94-11 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

OBS-94-11 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

OBS-94-11 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

OBS-94-11 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

OBS-94-11 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRA 

OBS-94-11 

SURF 

CSO 

TETRYL 

1 

1 

> 

> 

OBS-94-12 

SURF 

CSO 

135TNB 

lA5-TRINrrROBENZENE 

OBS-94-12 

SURF 

CSO 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

OBS-94-12 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

OBS-94-12 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

OBS-94-12 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

OBS-94-12 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

OBS.94-12 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

OBS-94-12 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

OBS-94-12 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

OBS-94-13 

SURF 

CSO 

135TNB 

lAS-TRINTTROBENZENE 

OBS-94-13 

SURF 

CSO 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

OBS-94-13 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

OBS-94-13 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

OBS-94-13 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

OBS-94-13 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

OBS-94-13 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

OBS-94-13 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

OBS.94-13 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANTrROA 

LT  0.50400000 

LT  2.00000000 

LT  2.00000000 

LT  2.50000000 

LT  2.50000000 

LT  2.00000000 

LT  2.00000000 

LT  2.00000000 

LT  2.00000000 

LT  1.14000000 

LT  1.14000000 

LT  1.28000000 

LT  1.28000000 

LT  2.11000000 

LT  2.11000000 

LT  0.92200000 

LT  0.50400000 

LT  2.00000000 

LT  2.50000000 

LT  2.00000000 

LT  2.00000000 

LT  1.14000000 

LT  1.28000000 

LT  2.11000000 

LT  0.92200000 

LT  0.50400000 

LT  2.00000000 

LT  2.50000000 

LT  2.00000000 

LT  2.00000000 

LT  1.14000000 

LT  1.28000000 

LT  2.11000000 

LT  0.92200000 

LT  0.50400000 

LT  2.00000000 

LT  2.50000000 

LT  2.00000000 

LT  2.00000000 

LT  1.14000000 

LT  1.28000000 

LT  2.11000000 

LT  0.92200000 

LT  0.50400000 

LT  2.00000000 

LT  2.50000000 

LT  2.00000000 

LT  2.00000000 

LT  1.14000000 

LT  1.28000000 

LT  2.11000000 


PS'g 

0.5 

D 

Pg'g 

0.5 

D 

(ig/g 

0.5 

Pg^g 

0.5 

lig/e 

0.5 

D 

pg/g 

0.5 

D 

pg/g 

0.5 

Pg'g 

0.5 

D 

pg/g 

0.5 

pg/g 

0.5 

Pg'g 

0.5 

D 

Pg'g 

0.5 

D 

Pg/g 

0.5 

pg/g 

0.5 

Pg'g 

0.5 

D 

pg/g 

0.5 

7 

pe'g 

0.5 

pg/g 

0.5 

pg'g 

0.5 

pg/g 

0.5 

pg^g 

0.5 

pg'g 

0.5 

pe'g 

0.5 

pe'g 

0.5 

fig/g 

0.5 

7 

pg/g 

0.5 

pg/g 

0.5 

pg/g 

0.5 

pe'g 

0.5 

pg^g 

0.5 

pg/g 

0.5 

ftg/g 

0.5 

pg'g 

0,5 

pg'g 

0.5 

7 

pg/g 

0.5 

pg/g 

0.5 

pg'g 

0.5 

pg/g 

0.5 

pg/g 

0.5 

pg/g 

0.5 

pg/g 

0.5 

pg/g 

0.5 

pg/g 

0.5 

7 

pg/g 

0.5 

pg/g 

0.5 

pg/g 

0.5 

pg/g 

0.5 

pg/g 

0.5 

pg/g 

0.5 

pg/g 

0.5 

pg/g 

0.5 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Fias  Data 

SHcEP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qoal 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES _ 


OBS-94-14 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

0.5 

OBS-94.14 

SURF 

CSO 

13DNB 

13’DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

vdt 

0.5 

OBS-94-14 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

v-dz 

0.5 

OBS-94-14 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-14 

SURF 

CSO 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

(ig/g 

0.5 

OBS-94-14 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-14 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

H»'g 

0.5 

OBS-94-14 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINnRA 

LT 

1.28000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-14 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

vdz 

0.5 

OBS-94-15 

SURF 

CSO 

135TNB 

l,3,5.TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Vf/z 

0.5 

OBS-94-15 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

v^z 

0.5 

OBS-94-15 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-15 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

zz/z 

0.5 

OBS-94-15 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

zz/z 

0.5 

OBS-94-15 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-15 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-15 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRlNrrRA 

LT 

1.28000000 

vziz 

0.5 

OBS-94-15 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrTROA 

LT 

2.11000000 

vziz 

0.5 

OBS-94-16 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINirROBENZENE 

LT 

0.92200000 

zz/z 

0.5 

OBS-94-16 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

zziz 

0.5 

OBS-94-16 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

zziz 

0.5 

OBS-94-16 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

zz/z 

0.5 

OBS-94-16 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrTROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

zz/z 

0.5 

OBS-94-16 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

zziz 

0.5 

OBS-94-16 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

zz/z 

0.5 

OBS-94-16 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

zziz 

0.5 

OBS-94-16 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANirROA 

LT 

2.11000000 

zziz 

0.5 

OBS-94-17 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

zziz 

0.5 

OBS-94-17 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

zziz 

0.5 

OBS-94-17 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINirROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Mg/g 

0.5 

OBS-94-17 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrTROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Hg'g 

0.5 

OBS-94-17 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINirROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

zz/z 

0.5 

OBS-94-17 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

zziz 

0.5 

OBS-94-17 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

zziz 

0.5 

OBS-94-17 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

zz/z 

0.5 

OBS-94-17 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

zziz 

0.5 

OBS-94-18 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

zz/z 

0.5 

OBS-94-18 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINrTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

zz/z 

0.5 

OBS-94-18 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

zziz 

0.5 

OBS-94-18 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

zziz 

0.5 

OBS-94-18 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

zziz 

0.5 

OBS-94-18 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

zziz 

0.5 

OBS-94-18 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

zziz 

0.5 

OBS-94-18 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

zziz 

0.5 

OBS-94-18 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANTTROA 

LT 

2.11000000 

zziz 

0.5 

OBS-94-19 

SURF 

CSO 

135TNB 

U,5-TRINrTROBENZENE 

LT 

0.92200000 

zziz 

0.5 

OBS-94-19 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINrTROBENZENE 

LT 

0.92200000 

zziz 

0.5 

OBS-94-19 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINrTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

zziz 

0.5 

OBS.94-19 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINrTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

zz/z 

0.5 

OBS-94-19 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINrTROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

zziz 

0.5 

OBS-94-19 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINrTROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

zziz 

0.5 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data 


SHelD 


Site 

Type 


Media 

Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


OBS-94-19 

SURF 

CSO 

24DNT 

OBS-94-19 

SURF 

cso 

24DNT 

OBS-94-19 

SURF 

CSO 

26DNT 

OBS-94-19 

SURF 

cso 

26DNT 

OBS-94-19 

SURF 

cso 

HMX 

OBS-94-19 

SURF 

cso 

HMX 

OBS-94-19 

SURF 

cso 

NB 

OBS-94-19 

SURF 

cso 

NB 

OBS-94-19 

SURF 

cso 

RDX 

OBS-94-19 

SURF 

cso 

RDX 

bBS-94-19 

SURF 

cso 

TETRYL 

OBS-94-19 

SURF 

cso 

TETRYL 

OBS-94-20 

SURF 

cso 

135TNB 

OBS-94-20 

SURF 

cso 

13DNB 

OBS-94-20 

SURF 

cso 

246TNT 

OBS-94-20 

SURF 

CSO 

24DNT 

OBS-94-20 

SURF 

cso 

26DNT 

OBS-94-20 

SURF 

cso 

HMX 

OBS-94-20 

SURF 

cso 

NB 

OBS-94-20 

SURF 

cso 

RDX 

OBS-94-20 

SURF 

cso 

TETRYL 

OBS-94-21 

SURF 

cso 

135TNB 

OBS-94-21 

SURF 

cso 

13DNB 

OBS-94-21 

SURF 

cso 

246TNT 

OBS-94-21 

SURF 

cso 

24DNT 

OBS-94-21 

SURF 

cso 

26DNT 

OBS-94-21 

SURF 

cso 

HMX 

OBS-94-21 

SURF 

cso 

NB 

OBS-94-21 

SURF 

cso 

RDX 

OBS.94-21 

SURF 

cso 

TETRYL 

OBS-94-22 

SURF 

cso 

135TNB 

OBS-94-22 

SURF 

cso 

13DNB 

OBS-94-22 

SURF 

cso 

246TNT 

OBS-94-22 

SURF 

cso 

24DNT 

OBS-94-22 

SURF 

cso 

26DNT 

OBS-94-22 

SURF 

cso 

HMX 

OBS-94-22 

SURF 

cso 

NB 

OBS-94-22 

SURF 

cso 

RDX 

OBS-94-22 

SURF 

cso 

TETRYL 

OBS-94-23 

SURF 

cso 

135TNB 

OBS-94-23 

SURF 

cso 

13DNB 

OBS-94-23 

SURF 

cso 

246TNT 

OBS-94-23 

SURF 

cso 

24DNT 

OBS-94-23 

SURF 

cso 

26DNT 

OBS-94-23 

SURF 

cso 

HMX 

OBS-94-23 

SURF 

cso 

NB 

OBS-94-23 

SURF 

cso 

RDX 

OBS-94-23 

SURF 

cso 

TETRYL 

OBS-94-24 

SURF 

cso 

135TNB 

OBS-94-24 

SURF 

cso 

13DNB 

OBS-94-24 

SURF 

cso 

246TNT 

2.4- DINrrROTOLUENE 

2.4- DINITROTOLUENE 

2.6- DINrrROTOLUENE 

2.6- DINITROTOLUENE 
CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 
CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 
NITROBENZENE 
NITROBENZENE 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRA 

CYCIX)TRIMETHYLENETRINrrRA 

N-ME'niYL.N2,4,6-TETRANrrROA 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANnROA 

1^,5-TRINITROBENZENE 

U-DINTTROBENZENE 

2.4.6- TRINITROTOLUENE 

2.4- DINITROTOLUENE 

2.6- DINITROTOLUENE 
CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 
NITROBENZENE 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

1.3.5- TRINITROBENZENE 
l^-DINTTROBENZENE 

2.4.6- TRINnROTOLUENE 

2.4- DINrrROTOLUENE 

2.6- DINrrROTOLUENE 
CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 
NITROBENZENE 

CYCLOTRIMETHYLENETRINnRA 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

1.3.5- TRINnROBENZENE 
U-DINTTROBENZENE 

2.4.6- TRINnROTOLUENE 

2.4- DINITROTOLUENE 

2.6- DINnROTOLUENE 
CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 
NITROBENZENE 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTIRA 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANnROA 

1.3.5- TRINITROBENZENE 
U-DINITROBENZENE 

2.4.6- TRINnROTOLUENE 

2.4- DINnROTOLUENE 

2.6- DINnROTOLUENE 
CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 
NITROBENZENE 

CYCLOTRIMETHYLENETRINnRA 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANnROA 

U,5-TRINrrROBENZENE 

l^DINITROBENZENE 

2.4.6- TRINnROTOLUENE 


Meas 

Boal 

Vahic 

Uidt 

Meas 

Depth 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

LT 

2.50000000 

Hg/s 

0.5 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000 

(ig'g 

0.5 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000 

pg^g 

0.5 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.28000000 

KS'g 

0.5 

LT 

1.28000000 

pg'g 

0.5 

LT 

2.11000000 

(‘g'g 

0.5 

LT 

2.11000000 

0.5 

LT 

0.92200000 

pg^g 

0.5 

LT 

0.50400000 

i^s/s 

0.5 

LT 

2.00000000 

fiS/g 

0.5 

LT 

2.50000000 

Pg^g 

0.5 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.14000000 

Pg'g 

0.5 

LT 

1.28000000 

Pg'g 

0.5 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.50400000 

pg^g 

0.5 

LT 

2.00000000 

pg/'g 

0.5 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000 

pg/'g 

0.5 

LT 

2.00000000 

pg^g 

0.5 

LT 

1.14000000 

pg'g 

0.5 

LT 

1.28000000 

pg/'g 

0.5 

LT 

2.11000000 

Pg^g 

0.5 

LT 

0.92200000 

Pg^g 

0.5 

LT 

0.50400000 

ns/g 

0.5 

LT 

2.00000000 

Vf/g 

0.5 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000 

pg^g 

0.5 

LT 

2.00000000 

pg'g 

0.5 

LT 

1.14000000 

pg^g 

0.5 

LT 

1.28000000 

pg/'g 

0.5 

LT 

2.11000000 

pg'g 

0.5 

LT 

0.92200000 

pg^g 

0.5 

LT 

0.50400000 

pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

2.50000000 

pg^g 

0.5 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.14000000 

pg/'g 

0.5 

LT 

1.28000000 

pg^g 

0.5 

LT 

2.11000000 

pg'g 

0.5 

LT 

0.92200000 

pg/'g 

0.5 

LT 

0.50400000 

pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000 

pg'g 

0.5 

Flag 


Data 


D 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data 


Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _  Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


OBS-94-24 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

0.5 

OBS-94-24 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

^g^g 

0.5 

OBS-94.24 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETEIA 

LT 

2.00000000 

MS'g 

0.5 

OBS-94-24 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

^g/g 

0.5 

OBS-94-24 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

|ig/g 

0.5 

OBS-94-24 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

mb's 

0.5 

OBS-94-25 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-25 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

fig/g 

0.5 

OBS-94-25 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRlNITROTOLtIENE 

LT 

2.00000000 

|ig/g 

0.5 

OBS-94-25 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

ns's 

0.5 

OBS-94-25 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

iig/g 

0.5 

OBS-94-25 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Hg^g 

0.5 

OBS-94-25 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

(Ig/g 

0.5 

OBS-94-25 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCIX>TRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

^g^g 

0.5 

OBS-94-25 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

^els 

0.5 

OBS-94-26 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

vets 

0.5 

OBS-94-26 

SURF 

CSO 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

0.5 

OBS-94-26 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

vsiz 

0.5 

OBS-94-26 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

fig'g 

0,5 

OBS-94-26 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-26 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

(tg^g 

0.5 

OBS-94-26 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-26 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCIX)TRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

fig/g 

0.5 

OBS-94-26 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-27 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

jig'g 

0.5 

OBS-94-27 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Hg/g 

0-5 

OBS-94-27 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

llg/g 

0.5 

OBS-94-27 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Itg^g 

0.5 

OBS-94-27 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

llg/g 

0.5 

OBS-94-27 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-27 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

(tg/g 

0.5 

OBS-94-27 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRA 

LT 

1.28000000 

ltg/g 

0.5 

OBS-94-27 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

(‘g'g 

0.5 

OBS-94-28 

SURF 

CSO 

135TNB 

U,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-28 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0-50400000 

|»g/g 

0.5 

OBS-94-28 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2-00000000 

fig/g 

0.5 

OBS-94-28 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

(ig/g 

0.5 

OBS-94-28 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Mg/g 

0.5 

OBS-94-28 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-28 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Hg'g 

0.5 

OBS-94-28 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRnsnrrRA 

LT 

1.28000000 

Mg'g 

0.5 

OBS-94-28 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

|ig/g 

0.5 

OBS-94-29 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Hg'g 

0.5 

OBS-94-29 

SURF 

CSO 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

(tg'g 

0.5 

OBS-94-29 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Itg/S 

0.5 

OBS-94-29 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Hg^g 

0.5 

OBS-94-29 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

0.5 

OBS-94-29 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

0.5 

OBS-94-29 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-29 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCIX)TRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

(tg/g 

0.5 

OBS-94-29 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

0.5 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data 


SHelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Quid 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

OBS-94-30 

SURF 

cso 

135TNB 

1,3.5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Mg's 

0.5 

OBS-94-30 

SURF 

cso 

13DNB 

l^DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

lig/g 

0.5 

OBS-94-30 

SURF 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLOENE 

LT 

2,00000000 

Mg/g 

0.5 

OBS-94-30 

SURF 

cso 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

fig/g 

0.5 

OBS-94-30 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pe'g 

0.5 

OBS-94-30 

SURF 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

ng^g 

0.5 

OBS-94-30 

SURF 

cso 

MB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

HB/g 

0.5 

OBS-94-30 

SURF 

cso 

RDX 

CYCIXITRIMETHYLENETRINrrRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-30 

SURF 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

Mg'g 

0.5 

OBS-94-31 

SURF 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRJNITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Mg^g 

0.5 

OBS.94-31 

SURF 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

0,5 

OBS-94-31 

SURF 

cso 

246TNrr 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pe'g 

0.5 

OBS-94-31 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLXJENE 

LT 

2.50000000 

pg'g 

0.5 

OBS-94-31 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg^g 

0.5 

OBS-94-31 

SURF 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pgf'g 

0.5 

OBS-94-31 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

ps'g 

0.5 

OBS-94-31 

SURF 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-31 

SURF 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

PS'g 

0.5 

OBS-94-32 

SURF 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-32 

SURF 

cso 

13DNB 

1,3-DINnROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg'g 

0.5 

OBS-94-32 

SURF 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

0.5 

OBS-94-32 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg'g 

0.5 

OBS-94-32 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

0,5 

OBS-94-32 

SURF 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/'g 

0.5 

OBS-94-32 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg'g 

0.5 

OBS-94-32 

SURF 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg^g 

0.5 

OBS-94-32 

SURF 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

flg/g 

0.5 

Chemical  Class:  METALS 

OBP-94-01A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg'g 

0.5 

OBP-94-01A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

17300.00000 

pg^g 

0.5 

OBP-94-01A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

7.17000000 

pg'g 

0.5 

OBP-94-01A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

344.0000000 

pg'g 

0.5 

OBP-94-01A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.72600000 

pg'g 

0.5 

OBP-94-01A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

11800.00000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-01A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg^g 

0.5 

OBP-94-01A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

6.00000000 

pg'g 

0.5 

OBP-94-01A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

39,30000000 

pg'g 

0.5 

OBP-94-01A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

112.0000000 

pg'g 

0.5 

OBP-94-01A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

36500.00000 

pg'g 

0.5 

OBP-94-01A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg'g 

0.5 

I 

OBP-94-01A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

4820.000000 

pg'g 

0.5 

OBP-94-01A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

6960.000000 

pg'g 

0.5 

OBP-94-01A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

488.0000000 

pg'g 

0.5 

OBP-94-01A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

278.0000000 

pg'g 

0.5 

OBP-94-01A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

23.30000000 

pg'g 

0.5 

OBP-94-01A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

1800.000000 

pg'g 

0.5 

OBP-94-01A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg'g 

0.5 

7 

OBP-94-01A 

EXCV 

cso 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg'g 

0.5 

OBP-94-01A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg'g 

0.5 

OBP-94-01A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

27.80000000 

pg'g 

0.5 

J 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data 


Site  Media  Meas  Unit  Fl&C  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


OBP-94-01A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

641.0000000 

fig/g 

0.5 

OBP-94-01B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

ligfg 

2.0 

OBP-94-01B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

6580.000000 

iigfg 

2.0 

OBP-94-01B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

9.19000000 

ng/g 

2.0 

OBP-94-01B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

65.20000000 

ngfg 

2.0 

OBP-94-01B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

ng/g 

2.0 

OBP-94-01B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

14200.00000 

uglg 

2.0 

OBP-94-01B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Jiff's 

2.0 

OBP-94-01B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

2.75000000 

llg/g 

2.0 

OBP-94-01B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

11.70000000 

Jiff's 

2.0 

OBP-94-01B 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

6.46000000 

Jig's 

2.0 

OBP-94-01B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

10900.00000 

Jiff's 

2.0 

OBP-94-01B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Jig's 

2.0 

OBP-94-01B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1740.000000 

Jig's 

2.0 

OBP.94-OIB 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2220.000000 

Jig's 

2.0 

OBP-94-01B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

111.0000000 

Jig's 

2.0 

OBP-94-01B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

160.0000000 

Jig's 

2.0 

OBP-94-01B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

5.19000000 

Jig's 

2.0 

OBP-94-01B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Jig's 

2.0 

OBP-94-01B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Jig's 

2.0 

OBP-94-01B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Jiff's 

2.0 

OBP.94-OIB 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34,30000000 

Jig's 

2.0 

OBP-94-01B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

19.50000000 

Jig's 

2.0 

OBP-94-01B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

21.30000000 

J^g 

2.0 

OBP-94-01C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Jig's 

5.0 

OBP-94-01C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

3580.000000 

Jig's 

5.0 

OBP-94-01C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.14000000 

Jig's 

5.0 

OBP-94-01C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

142.0000000 

ngfg 

5.0 

OBP-94-01C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Jig's 

5.0 

OBP-94-01C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

120000.0000 

Jig's 

5.0 

OBP-94-01C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Jig's 

5.0 

OBP-94^1C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

Jig's 

5.0 

OBP-94-01C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

6.05000000 

Jig's 

5.0 

OBP-94-01C 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

7.77000000 

Jig's 

5.0 

OBP-94-01C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

5330.000000 

Jig's 

5.0 

OBP.94-OIC 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.06840000 

Jig's 

5.0 

OBP-94-01C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

969.0000000 

Jig's 

5.0 

OBP.94-OIC 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

5120.000000 

Jig's 

5.0 

OBP-94-01C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

128.0000000 

Jig's 

5.0 

OBP-94-01C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

273.0000000 

Jig's 

5.0 

OBP-94-01C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

4.84000000 

Jig's 

5.0 

OBP-94-01C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

17.70000000 

Jig's 

5.0 

OBP-94-01C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Jig's 

5.0 

OBP-94-01C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Jig's 

5.0 

OBP-94-01C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Jig's 

5.0 

OBP-94-01C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

8.91000000 

Jig's 

5.0 

OBP-94-01C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

31.90000000 

Jig's 

5.0 

OBP-94-01D 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Jig's 

7.0 

0BP-9401D 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

4970,000000 

Jig's 

7.0 

OBP-94-01D 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.03000000 

Jig's 

7.0 

OBP-94-01D 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

151.0000000 

Jig's 

7.0 

OBP-94-01D 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Jig's 

7.0 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data 

ate  Media  ~~  Meas  XWt  FTag  Sito 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  CoJe  Qiial 


Chemical  Class:  METALS 


0BP-9401D 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

100000.0000 

^6/g 

7.0 

OBP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LX 

1.20000000 

ne/s 

7.0 

OBP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALX 

LX 

2.50000000 

fig/s 

7.0 

OBP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

8.16000000 

\^e/& 

7.0 

OBP-94-01D 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

9.31000000 

7.0 

OBP-94-01D 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

6660.000000 

ne/s 

7.0 

OBP-94-01D 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.05580000 

fig/'g 

7.0 

OBP-94-01D 

EXCV 

CSO 

K 

POXASSIUM 

1420.000000 

ne/g 

7.0 

OBP-94-01D 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

5770.000000 

7.0 

OBP-94-01D 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

131.0000000 

i^g 

7.0 

OBP-94-01D 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

315.0000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-01D 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

5.45000000 

(ig^g 

7.0 

OBP*94-01D 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

14.90000000 

ftg/g 

7.0 

OBP-94-01D 

EXCV 

CSO 

SB 

ANXIMONY 

LX 

19.60000000 

fig/'g 

7.0 

OBP-94-01D 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LX 

0.44900000 

(ig^g 

7.0 

OBP-94-01D 

EXCV 

CSO 

XL 

XHALLIUM 

LX 

34.30000000 

]ig/g 

7.0 

OBP-94-01D 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

11.80000000 

pg'g 

7.0 

OBP-94-01D 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

39.60000000 

ligg 

7.0 

OBP-94-02A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LX 

0.80300000 

iig/g 

0.5 

OBP>94-02A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

12300.00000 

Hg/g 

0.5 

OBP-94-02A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

2.68000000 

ne/g 

0.5 

OBP-94-02A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

88.00000000 

Hg/g 

0.5 

OBP-94-02A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.54900000 

fig/e 

0.5 

OBP-94-02A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

2220.000000 

fig/e 

0.5 

OBP-94-02A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LX 

1.20000000 

pg'g 

0.5 

OBP-94-02A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALX 

3.22000000 

iig/g 

0.5 

OBP-94-02A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

14.80000000 

(ig/g 

0.5 

OBP-94-02A 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

11.60000000 

0.5 

OBP-94-02A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

11500.00000 

0.5 

OBP-94-02A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LX 

0.05000000 

0.5 

OBP-94-02A 

EXCV 

CSO 

K 

POXASSIUM 

3230.000000 

pg'g 

0.5 

OBP-94-02A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3200.000000 

fig^g 

0.5 

OBP-94^2A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

208.0000000 

(ig/g 

0.5 

OBP-94-02A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

174.0000000 

iig/g 

0.5 

OBP-94-02A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

7.83000000 

(ig^g 

0.5 

OBP-94-02A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

109.0000000 

fig/g 

0.5 

OBP-94-02A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANXIMONY 

LX 

19.60000000 

pg'g 

0.5 

OBP-94-02A 

EXCV 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

LX 

0.44900000 

Hg/'g 

0.5 

OBP-944)2A 

EXCV 

CSO 

XL 

XHALLIUM 

LX 

34.30000000 

fig'g 

0.5 

OBP-94-02A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

17.70000000 

Hg^g 

0.5 

OBP-94-02A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

43,00000000 

f^g 

0.5 

OBP-94-02B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LX 

0.80300000 

ng'g 

2.0 

OBP-94-02B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2010.000000 

fig/g 

2.0 

OBP-94-02B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LX 

2.50000000 

Mg'g 

2.0 

OBP-94-02B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

13.50000000 

fig/g 

2.0 

OBP-94-02B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LX 

0.42700000 

(ig/g 

2.0 

OBP-94-02B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

909.0000000 

Hg^g 

2.0 

OBP-94-02B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LX 

1.20000000 

Hg/g 

2.0 

OBP-94-02B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALX 

LX 

2.50000000 

(ig^g 

2.0 

OBP-94-02B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

3.78000000 

(ig/g 

2.0 

OBP-94^2B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

LX 

2.84000000 

pg^g 

2.0 

OBP-94-02B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

3170.000000 

pg^g 

2.0 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data 

Ste  Media  Mmis  Unit  Date 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qua! 


Chemical  Class:  METALS 


OBP-94-02B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

i»g/g 

2.0 

OBP-94-02B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

475.0000000 

)tg/g 

2.0 

OBP-94-02B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

466.0000000 

ng^g 

2.0 

OBP-94^2B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

44.40000000 

Hg^g 

2.0 

OBP-94-02B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

50.10000000 

Pg^g 

2.0 

OBP-94-02B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

2.74000000 

|ig/g 

2.0 

OBP-94-02B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Mg'g 

2.0 

OBP-94-02B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

gg/g 

2.0 

OBP-94-02B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

gg'g 

2.0 

OBP-94-02B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34,30000000 

(ig^g 

2.0 

OBP-944)2B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

5.84000000 

gg/g 

2.0 

OBP-94-02B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

7.41000000 

gg/g 

2.0 

OBP-94-02C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

gg'g 

5.0 

OBP-94-02C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

1560.000000 

gg'g 

5.0 

OBP-94-02C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000000 

gg/g 

5.0 

OBP-94-02C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

14.10000000 

gg'g 

5,0 

OBP-94-02C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

gg'g 

5.0 

OBP-94-02C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

15500.00000 

gg'g 

5.0 

OBP-94-02C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

gg'g 

5.0 

OBP-94-02C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

gg'g 

5.0 

OBP-94-02C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

2.59000000 

gg'g 

5.0 

OBP-94-02C 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

LT 

2.84000000 

gg'g 

5.0 

OBP-94-02C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

2590.000000 

gg/g 

5.0 

OBP-94-02C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

vsiz 

5.0 

OBP-9«2C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

490.0000000 

gg/g 

5.0 

OBP-94-02C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

551.0000000 

gg/g 

5.0 

OBP-94-02C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

35.20000000 

gg/g 

5.0 

OBP*.94^2C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

51.00000000 

gg'g 

5.0 

OBP-94-02C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

2.74000000 

gg^g 

5.0 

OBP-94-02C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

gg'g 

5.0 

OBP-94-02C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

gg'g 

5.0 

OBP-94-02C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

gg'g 

5.0 

OBP-94-02C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

gg'g 

5.0 

OBP-94-02C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

7.20000000 

gg'g 

5.0 

OBP-94-02C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

6.58000000 

gg'g 

5.0 

OBP-94-02D 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

gg'g 

7.0 

OBP-94-02D 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

28100.00000 

gg'g 

7.0 

OBP-94-02D 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

2.99000000 

gg'g 

7.0 

OBP-94^2D 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

141.0000000 

gg'g 

7.0 

OBP-94-02D 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

1.08000000 

gg'g 

7.0 

OBP-9«2D 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

3940.000000 

gg'g 

7.0 

OBP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

gg'g 

7.0 

OBP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

9.40000000 

gg'g 

7.0 

OBP-94^2D 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

26.30000000 

gg'g 

7.0 

OBP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

13.30000000 

gg'g 

7.0 

OBP-94-02D 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

22000.00000 

gg'g 

7.0 

OBP-94-02D 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

gg'g 

7.0 

OBP-94-02D 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

7260.000000 

gg'g 

7.0 

OBP-94-02D 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

7870,000000 

gg'g 

7.0 

OBP-94-02D 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

137.0000000 

gg'g 

7.0 

OBP-94-02D 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

573.0000000 

gg'g 

7.0 

OBP-944)2D 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

12.20000000 

gg'g 

7.0 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool  Vahie 

Unit 

Meas 

Depth 

Chemical  Class:  METALS 


OBP-94-02D 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

13.00000000 

pe^g 

7.0 

OBP-94-02D 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-02D 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

PS^g 

7.0 

OBP-94-02D 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

7,0 

OBP-94-02D 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

34.80000000 

pg^g 

7.0 

OBP-94-02D 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

48.50000000 

pg^g 

7,0 

OBP-94-02E 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg^g 

10.0 

OBP-94-02E 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

6750.000000 

pg^g 

10.0 

OBP-94-02E 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.13000000 

i^g 

10.0 

OBP-94-02E 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

79.80000000 

pg'g 

10.0 

OBP-94-02E 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg'g 

10.0 

OBP-94-02E 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

100000.0000 

pg^g 

10.0 

OBP-94-02E 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-02E 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg'g 

10.0 

OBP-94-02E 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

6.03000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-02E 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

5.17000000 

pg'g 

10.0 

OBP-94-02E 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

6500.000000 

pg'g 

10.0 

OBP-94-02E 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-02E 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1620.000000 

pg'g 

10.0 

OBP-94-02E 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

5410.000000 

pg'g 

10.0 

OBP-94-02E 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

87.80000000 

pg'g 

10.0 

OBP-94-02E 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

213.0000000 

pg'g 

10.0 

OBP-94-02E 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

4.02000000 

pg'g 

10.0 

OBP-94-02E 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg'g 

10.0 

OBP-94-02E 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg'g 

10.0 

OBP-94-02E 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg'g 

10.0 

OBP-94-02E 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg'g 

10.0 

OBP-94-02E 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

10.30000000 

pg'g 

10.0 

OBP-94-02E 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

16.60000000 

pg'g 

10.0 

OBP-94-02F 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg'g 

3.0 

OBP-94-02F 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

13600.00000 

pg'g 

3.0 

OBP-94-02F 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.29000000 

pg'g 

3.0 

OBP-94-02F 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

99.00000000 

pg'g 

3.0 

OBP-94-02F 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.54800000 

pg'g 

3.0 

OBP-94-02F 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

2740.000000 

pg'g 

3.0 

OBP-94-02F 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg'g 

3.0 

OBP»94-02F 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

4.75000000 

pg'g 

3.0 

OBP-94-02F 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

16.00000000 

pg'g 

3.0 

OBP-94-02F 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

10.60000000 

pg'g 

3.0 

OBP-94-02F 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

11800.00000 

pg'g 

3.0 

OBP-94-02F 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg'g 

3.0 

OBP-94-02F 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3610.000000 

pg'g 

3.0 

OBP-94-02F 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3310.000000 

pg'g 

3.0 

OBP-94-02F 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

239.0000000 

pg'g 

3.0 

OBP-94-02F 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

232.0000000 

pg'g 

3,0 

OBP-94-02F 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

7.21000000 

pg'g 

3.0 

OBP-94-02F 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

19.10000000 

pg'g 

3.0 

OBP.94-02F 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg'g 

3.0 

OBP-94-02F 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg'g 

3.0 

OBP-94-02F 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg'g 

3.0 

OBP-94-02F 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

19.70000000 

pg'g 

3.0 

OBP-94-02F 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

48.10000000 

pg'g 

3.0 

Flas 

Code 


L 


L 


L 


Data 

Qnal 


J 


J 


J 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II  HI  Data 


Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  METALS 


OBP-94-03A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0,80300000 

Mg's 

0.5 

OBP.94-03A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

6730.000000 

Mg/g 

0.5 

OBP-94-03A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.34000000 

fig/g 

0.5 

OBP.94-03A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

44.10000000 

ne/$ 

0.5 

OBP-94-03A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Mg'g 

0.5 

OBP-94-03A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

4460.000000 

(Ig/'g 

0.5 

OBP-94-03A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

0.5 

OBP-94-03A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

Hg'g 

0.5 

OBP-94-03A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

9.41000000 

(ig^g 

0.5 

OBP>94-03A 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

10.50000000 

Hg'g 

0.5 

OBP.94-03A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

7190.000000 

VilZ 

0.5 

OBP-94-03A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0,05000000 

Hg/g 

0.5 

OBP-94-03A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1720.000000 

Hg/g 

0.5 

OBP-94-03A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

1560.000000 

V%/% 

0.5 

OBP-94-03A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

93.90000000 

Hg/g 

0.5 

OBP-94-03A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

151.0000000 

Mg'g 

0.5 

OBP-94-03A 

EXCV 

CSO 

Ml 

NICKEL 

3.86000000 

Mg^g 

0.5 

OBP-94-03A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

32.20000000 

|tg/g 

0.5 

OBP-94-03A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

|tg/g 

0.5 

OBP-94-03A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

I'g'g 

0.5 

OBP-94-03A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

(ig^g 

0.5 

OBP-94-03A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

13.10000000 

Hg/g 

0.5 

OBP-94-03A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

45.90000000 

0.5 

OBP.94-03B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg'g 

2.0 

OBP-94-03B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

1410,000000 

Mg'g 

2.0 

OBP-94-03B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000000 

Mg'g 

2.0 

OBP-94-03B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

8.69000000 

Mg'g 

2.0 

OBP-94-03B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Mg'g 

2.0 

OBP.944)3B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

857.0000000 

Mg'g 

2.0 

OBP.94-03B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg'g 

2.0 

OBP-94-03B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

Mg'g 

2.0 

OBP-94-03B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

3.85000000 

Mg'g 

2.0 

OBP-94-03B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

LT 

2.84000000 

Mg'g 

2.0 

OBP-94-03B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

2770.000000 

Mg'g 

2.0 

OBP-94-03B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Mg'g 

2.0 

OBP-94-03B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

457.0000000 

Mg'g 

2.0 

OBP-94-03B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

396.0000000 

Mg'g 

2.0 

OBP-94-03B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

33.30000000 

Mg'g 

2.0 

OBP-94-03B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000000 

Mg'g 

2.0 

OBP-94-03B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

2.74000000 

Mg'g 

2.0 

OBP-94-03B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Mg'g 

2.0 

OBP-94-03B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Mg'g 

2.0 

OBP-94-03B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg'g 

2.0 

OBP-94-03B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg'g 

2.0 

OBP-94-03B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

5.83000000 

Mg'g 

2.0 

OBP-94-03B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

4.03000000 

Mg'g 

2.0 

OBP-94-03C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg'g 

5,0 

OBP-94-03C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2010.000000 

Mg'g 

5.0 

OBP-94-03C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000000 

Mg'g 

5.0 

OBP-94-03C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

18.60000000 

Mg'g 

5.0 

OBP-9«3C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Mg'g 

5.0 

OBP.94-03C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

18800.00000 

Mg'g 

5.0 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data 

Media  Meas  Unit  D*** 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _  Bool  Value  Meas  Pepth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


OBP-94-03C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1,20000000 

iig/g 

5.0 

OBP-94-03C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-03C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

3.64000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-03C 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

LT 

2.84000000 

pg/g 

5.0 

OBP-^94-03C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

3860.000000 

PS's 

5.0 

OBP-94-03C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

PS^g 

5.0 

OBP-94-03C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

470.0000000 

pg^g 

5.0 

OBP-94-03C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

1450.000000 

pg^g 

5.0 

OBP-94-03C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

70.40000000 

pg/'g 

5.0 

OBP-94-03C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

103.0000000 

pg'g 

5.0 

OBP-94-03C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

2.74000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-03C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

10.00000000 

pg^g 

5.0 

OBP-94-03C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-03C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-03C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/'g 

5.0 

OBP-94-03C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

7.26000000 

pg^g 

5.0 

OBP-94-03C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

8.31000000 

pg/'g 

5.0 

OBP-94-03D 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg'g 

7.0 

OBP-94-03D 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2960.000000 

pg^g 

7.0 

OBP-94-03D 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-03D 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

20.30000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-03D 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-03D 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

5800.000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-03D 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-03D 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-03D 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

4.71000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-03D 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

3.54000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-03D 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

4750.000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-03D 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94^3D 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

705.0000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-03D 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

1000.000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-03D 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

64.00000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-03D 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

252.0000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-03D 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

2.74000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-03D 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

19.00000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-03D 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-03D 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-03D 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-03D 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

11.30000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-03D 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

12.30000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-04A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-04A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

14600.00000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-04A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.93000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-04A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

205.0000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-04A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.57500000 

pg/g 

0,5 

OBP-94-04A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

4450.000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-04A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-04A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

6.62000000 

pg/g 

0.5 

OBP-944)4A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

34.40000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-04A 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

116.0000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-04A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

21600.00000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-04A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 
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Old  Bvm  Area  (SWMU  6)  Phase  II  PI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  METALS 


OBP-94^4A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

4180.000000 

(ig/g 

0.5 

OBP-94-04A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4060.000000 

(ig/g 

0.5 

OBP-94-04A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

290.0000000 

(ig/g 

0.5 

OBP-94^4A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

268.0000000 

fig/g 

0.5 

OBP-94-04A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

10.10000000 

iig/g 

0.5 

OBP-94-04A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

394.0000000 

0.5 

OBP-94-04A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

(ig/g 

0.5 

OBP-94^A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

iig/g 

0.5 

OBP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

(ig/'g 

0.5 

OBP-94-04A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

21.90000000 

jig'g 

0.5 

OBP-94-04A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

137.0000000 

v^% 

0.5 

OBP-94-04B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

flg'g 

2.0 

OBP.94-04B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

11500.00000 

flg'g 

2.0 

OBP-94-04B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.55000000 

Hg/g 

2.0 

OBP-94-04B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

103.0000000 

2.0 

OBP-94-04B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vets. 

2.0 

OBP-94-04B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

21000.00000 

(ig/g 

2.0 

OBP-94-04B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

iig/g 

2.0 

OBP-94-04B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

2.94000000 

Hg'g 

2.0 

OBP-94-04B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

14.70000000 

jig/g 

2.0 

OBP-94-04B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

16.60000000 

2.0 

OBP-94-04B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

10100.00000 

vsl% 

2.0 

OBP-94^B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg'g 

2.0 

OBP-94-04B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3060.000000 

(tg/g 

2.0 

OBP-94-04B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3430,000000 

Mg'g 

2.0 

OBP-94-04B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

190.0000000 

fig/g 

2.0 

OBP-94-04B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

257.0000000 

flg^g 

2.0 

OBP-94^4B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

7.15000000 

2.0 

OBP-94-04B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

25.90000000 

ng'g 

2.0 

OBP-94-04B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

2.0 

OBP-94-04B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg'g 

2.0 

OBP*94-04B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

(ig/g 

2.0 

OBP-94-04B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

21.80000000 

|ig/g 

2.0 

OBP-94-04B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

87.00000000 

Mg/g 

2.0 

OBP-944)4C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg/g 

5.0 

OBP-94-04C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

8470.000000 

|ig/g 

5.0 

OBP-94-04C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.88000000 

Hg/g 

5.0 

OBP-94-04C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

59.00000000 

Hg/g 

5.0 

OBP-94-04C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg/g 

5.0 

OBP-94-04C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

16000.00000 

(»g/g 

5.0 

OBP-94-04C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

(tg'g 

5.0 

OBP-94-04C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

4.23000000 

V%l% 

5.0 

OBP-94-04C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

11.60000000 

Hg/g 

5.0 

OBP-944)4C 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

10.00000000 

(ig^g 

5.0 

OBP-94^4C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

9780.000000 

(ig^g 

5.0 

OBP-94-04C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0,05000000 

Jig^g 

5.0 

OBP-94-04C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2250.000000 

Mg/g 

5.0 

OBP-944)4C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

5080.000000 

Mg/g 

5.0 

OBP-94-04C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

167.0000000 

Mg/g 

5.0 

OBP-94-04C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

205.0000000 

Mg/g 

5.0 

OBP-94-04C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

7.95000000 

Mg/g 

5.0 

OBP-94-04C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

11,80000000 

Mg/g 

5.0 
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Media 

Type 


Chemical  Class:  METALS 


OBP-94-04C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

jig/g 

5.0 

OBP-94-04C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

jig^g 

5.0 

OBP-94-04C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

5.0 

OBP-94-04C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

17.10000000 

Hg/'g 

5.0 

OBP-94-04C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

35.30000000 

Pg/'g 

5.0 

OBP-94^4D 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg^g 

7.0 

OBP-94-04D 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

7830.000000 

Pg'g 

7.0 

OBP-94-04D 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.56000000 

Pg'g 

7.0 

OBP-94-04D 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

68.70000000 

pg/'g 

7.0 

OBP-94-04D 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg^g 

7.0 

OBP-94-04D 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

36300.00000 

Pg^g 

7.0 

OBP-94-04D 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-04D 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

Pg'g 

7.0 

OBP-94-04D 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

10.20000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-04D 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

5.59000000 

Pg'g 

7.0 

OBP-94-04D 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

8340.000000 

Pg^g 

7.0 

OBP-94-04D 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.05780000 

Pg'g 

7.0 

OBP-94-04D 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2380.000000 

Pg^g 

7.0 

OBP-94-04D 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4690.000000 

pg^g 

7.0 

OBP-94-04D 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

108.0000000 

Pg'g 

7.0 

OBP-94-04D 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

314.0000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-04D 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

4.50000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-04D 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/'g 

7.0 

OBP-94-04D 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Pg'g 

7.0 

OBP-94-04D 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Pg'g 

7.0 

OBP-94-04D 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Pg'g 

7.0 

OBP-94-04D 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

15.80000000 

Pg'g 

7.0 

OBP-94-04D 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

16.20000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-05C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg^g 

5.0 

OBP-94-05C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

8780.000000 

Pg^g 

5.0 

OBP-94-05C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.29000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-05C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

57.70000000 

Pg'g 

5.0 

OBP-94-05C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg^g 

5.0 

OBP-94-05C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

11100.00000 

Pg'g 

5.0 

OBP-94-05C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

46.50000000 

pg^g 

5.0 

OBP-94-05C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

Pg'g 

5.0 

OBP-94-05C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

8.59000000 

pg^g 

5.0 

OBP-94-05C 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

2600.000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-05C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

8630.000000 

pg^g 

5.0 

OBP-94-05C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Pg/g 

5.0 

OBP-94-05C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1550.000000 

Pg'g 

5.0 

OBP-94-05C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

1610.000000 

Pg'g 

5.0 

OBP-94-05C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

142.0000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-05C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

89.50000000 

Pg'g 

5.0 

OBP.94-05C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

6.01000000 

pg^g 

5.0 

OBP-94-05C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

30.70000000 

Pg'g 

5.0 

OBP-94-05C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Pg'g 

5.0 

OBP-944)5C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-05C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg'g 

5.0 

OBP-94-05C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

13.10000000 

Pg^g 

5.0 

OBP-94-05C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

2300.000000 

pg/g 

5.0 

OBP.94-05D 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

7.0 
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SHe  Media 
Type  Type 


Test  Name 
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OBP-94-05D 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

3860,000000 

MS'g 

7.0 

OBP-94-05D 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3-97000000 

MS^g 

7.0 

OBP-94^5D 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

31.40000000 

Hg/g 

7.0 

OBP-94-05D 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg/g 

7.0 

OBP-94-05D 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

6840.000000 

Mg'g 

7.0 

OBP-94-05D 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

12.60000000 

Hg/g 

7.0 

OBP-94-05D 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

2.63000000 

(ig/g 

7.0 

OBP-94-05D 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

6.88000000 

iig'g 

7.0 

OBP-94-05D 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

311.0000000 

Hg^g 

7.0 

OBP-94-05D 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

4560.000000 

Hg/g 

7.0 

OBP-94-05D 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

vel% 

7.0 

OBP-94-05D 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

753.0000000 

(ig^g 

7.0 

OBP-94-05D 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

1050.000000 

Mg'g 

7.0 

OBP-94-05D 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

74.40000000 

Mg^g 

7.0 

OBP-94^5D 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

60.50000000 

Mg/g 

7.0 

OBP-94^5D 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

3.36000000 

Mg'g 

7.0 

OBP-94-05D 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

96.90000000 

Mg^g 

7.0 

OBP.94-05D 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Jig^g 

7.0 

OBP-94^5D 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

7.0 

OBP-94-05D 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

ng/g 

7.0 

OBP-94-05D 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

7.53000000 

Mg/g 

7.0 

OBP-94-05D 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

380.0000000 

Hg'g 

7.0 

OBP-94-05E 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg'g 

10.0 

OBP-94-05E 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

1220.000000 

Hg/g 

10.0 

OBP-94-05E 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000000 

Hg/g 

10.0 

OBP-94-05E 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

16.50000000 

Hg/g 

10.0 

OBP-94-05E 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg/g 

10.0 

OBP.94^5E 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

20400.00000 

Hg/g 

10.0 

OBP-94-05E 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

3.98000000 

Hg/g 

10.0 

OBP-94-05E 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

Hg'g 

10.0 

OBP-94-05E 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

3.31000000 

Hg/g 

10.0 

OBP-9«5E 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

16.40000000 

Hg/g 

10.0 

OBP-94-05E 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

4860.000000 

Hg/g 

10.0 

OBP-94-05E 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg/g 

10.0 

OBP-94-05E 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

402.0000000 

Hg/g 

10.0 

OBP-94-05E 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2100.000000 

Hg/g 

10.0 

OBP-94-05E 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

59.00000000 

Hg/g 

10.0 

OBP-94-05E 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000000 

Hg/g 

10.0 

OBP-94-05E 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2,74000000 

Hg/g 

10.0 

OBP-94-05E 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

18.30000000 

Hg/g 

10.0 

OBP-94-05E 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg/g 

10.0 

OBP-94-05E 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

10.0 

OBP-94-05E 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

10.0 

OBP-94-05E 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

4.63000000 

Hg/g 

10.0 

OBP-94-05E 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

55.90000000 

Hg/g 

10.0 

OBP-94-06A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

0.5 

OBP-94-06A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

11500.00000 

Hg/g 

0.5 

OBP-94-06A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.60000000 

Hg/g 

0.5 

OBP-94-06A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

111.0000000 

Hg/g 

0.5 

OBP-94-06A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.52900000 

Hg/g 

0.5 

OBP-94-06A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

3650.000000 

Hg/g 

0.5 

OBP-94-06A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

0.5 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Chemical  Class:  METALS 

OBP-94-06A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.46000000 

Vf/z 

0.5 

OBP-94-06A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

13.20000000 

vs/z 

0.5 

OBP-9«6A 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

17.00000000 

MS^g 

0.5 

OBP-94-06A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

12600.00000 

vs/z 

0.5 

OBP-94-06A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg/g 

0.5 

OBP-94-06A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

3470.000000 

vz/z 

0.5 

OBP-94-06A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4340.000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-06A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

320.0000000 

pg'g 

0.5 

OBP-94-06A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

119.0000000 

vz/z 

0.5 

OBP-94-06A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

8.57000000 

¥Z/Z 

0.5 

OBP-94-06A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

20.80000000 

vz/z 

0.5 

OBP-94-06A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

llg/g 

0.5 

OBP-94-06A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vz/z 

0.5 

OBP-94-06A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

(Ig/g 

0.5 

OBP-94-06A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

15.90000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-06A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

50.10000000 

vz/z 

0.5 

OBP-94-06B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vz/z 

2.0 

OBP-94-06B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

8920.000000 

vz/z 

2.0 

OBP-94-06B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.36000000 

vz/z 

2,0 

OBP-94-06B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

89.70000000 

vz/z 

2.0 

OBP-94-06B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vz/z 

2,0 

OBP-94-06B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

24600.00000 

2.0 

OBP-94-06B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg'g 

2.0 

OBP-94-06B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.45000000 

vz/z 

2.0 

OBP-94-06B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

10.50000000 

vz/z 

2.0 

OBP-94-06B 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

7.12000000 

vz/z 

2.0 

OBP-94-06B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

9830.000000 

vz/z 

2.0 

OBP-94-06B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

vz/z 

2.0 

OBP-94-06B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

2330.000000 

vz/z 

2.0 

OBP-94-06B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3840.000000 

vz/z 

2.0 

OBP-94-06B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

192.0000000 

vz/z 

2.0 

OBP-94-06B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

114.0000000 

vz/z 

2.0 

OBP-94-06B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

5.66000000 

vz/z 

2.0 

OBP-94-06B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

vz/z 

2.0 

OBP-94-06B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vz/z 

2.0 

OBP-94-06B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vz/z 

2.0 

OBP-94-06B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vz/z 

2.0 

OBP-94-06B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

16.20000000 

vz/z 

2.0 

OBP-94-06B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

29.50000000 

vz/z 

2.0 

OBP-94^6C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vz/z 

5.0 

OBP-94-06C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

2830.000000 

vz/z 

5.0 

OBP-94-06C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.85000000 

vz/z 

5.0 

OBP-94-06C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

61.10000000 

vz/z 

5.0 

OBP-94-06C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vz/z 

5.0 

OBP-94-06C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

37800.00000 

vz/z 

5.0 

OBP-94-06C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vz/z 

5.0 

OBP.94-06C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

vz/z 

5.0 

OBP-94-06C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

5.20000000 

vz/z 

5.0 

OBP-94-06C 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

3.32000000 

vz/z 

5.0 

OBP-94-06C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

4260.000000 

vz/z 

5.0 

OBP-94-06C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

vz/z 

5.0 

OBP-94-06C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

833.0000000 

vz/z 

5.0 

Flag  Data 

Code  Qnal 


I 


7 


J 


I 


7 


J 


I 


30 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II  HI  Data 


SitelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

IMta 

Qaal 

Chemical  Class:  METALS 

OBP-94-06E 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-06E 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vs/z 

10.0 

OBP-94-06E 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

5.39000000 

10.0 

J 

OBP-94-06E 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

6.84000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-07A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-07A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

16700.00000 

ng^g 

0.5 

OBP-94-07A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.51000000 

ng/g 

0.5 

OBP-94-07A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

364.0000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-07A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.66900000 

PS^g 

0.5 

OBP-94-07A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

30500.00000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-07A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

1.59000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-07A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

5.49000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-07A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

30.50000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-07A 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

347.0000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-07A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

26100.00000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-07A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.10200000 

pg/g 

0.5 

I 

OBP-94-07A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

4990.000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-07A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

5440.000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-07A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

338.0000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-07A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

277.0000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-07A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

15.20000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-07A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

982.0000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-07A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

7 

OBP-94-07A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-07A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-07A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

26.60000000 

pg/g 

0.5 

J 

OBP-94-07A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

952.0000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-07B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-07B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

13200.00000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-07B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

7.99000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-07B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

188.0000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-07B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.57500000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-07B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

16700.00000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-07B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

11.00000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-07B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

5.29000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-07B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

23.20000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-07B 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

85.30000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-07B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

42200.00000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-07B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.25900000 

pg/g 

2.0 

I 

OBP-94-07B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

3730.000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-07B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4840.000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-07B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

534.0000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-07B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

190.0000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-07B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

11.80000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-07B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

607.0000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-07B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

2.0 

7 

OBP-94-07B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-07B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-07B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

24.00000000 

pg/g 

2.0 

J 

OBP-94-07B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

248.0000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-07C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

5.0 

OBP.94-07C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

3830.000000 

pg/g 

5.0 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II  PI  Data 


Site  ID 

sue 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Chemical  Class:  METALS 

OBP-94-07C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.31000000 

fig'g 

5.0 

OBP-94-07C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

81.10000000 

ve/% 

5.0 

OBP-94-07C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vel% 

5.0 

OBP-94-07C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

38200.00000 

ve/% 

5.0 

OBP-94-07C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

ve/% 

5.0 

OBP-94-07C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

ve/% 

5.0 

OBP-94-07C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

7.52000000 

ve/% 

5.0 

OBP-94-07C 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

30.50000000 

ve/% 

5.0 

OBP-94-07C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

7160.000000 

ve/% 

5.0 

OBP-94-07C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.17300000 

ve/% 

5.0 

OBP-94-07C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1200.000000 

ve/% 

5.0 

OBP.94-07C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3820.000000 

ve/% 

5.0 

OBP-94-07C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

142.0000000 

ve/% 

5.0 

OBP-94-07C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

114.0000000 

ve/% 

5.0 

OBP-94-07C 

EXCV 

cso 

Ml 

NICKEL 

3.38000000 

ve/% 

5.0 

OBP-94-07C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

66.60000000 

ve/% 

5.0 

OBP-94^7C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

ve/% 

5.0 

OBP-94-07C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

ve/% 

5.0 

OBP-94-07C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

ve/% 

5.0 

OBP-94-07C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

10.70000000 

ve/% 

5.0 

OBP-94-07C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

102.0000000 

ve/% 

5.0 

OBP-94-07D 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

ve/% 

7.0 

OBP-94-07D 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

6270.000000 

ve/% 

7.0 

OBP-9«7D 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.99000000 

ve/% 

7.0 

OBP-94-07D 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

82.60000000 

ve/% 

7.0 

OBP-94-07D 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

ve/% 

7.0 

OBP-94-07D 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

46700.00000 

ve/% 

7.0 

OBP-94-07D 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

ve/% 

7.0 

OBP-94-07D 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

2.68000000 

ve/% 

7.0 

OBP-94-07D 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

10.10000000 

ve/% 

7.0 

OBP-94-07D 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

31.70000000 

ve/% 

7.0 

OBP-94-07D 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

8470.000000 

ve/% 

7.0 

OBP-94^7D 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.20400000 

ve/% 

7.0 

OBP-94-07D 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1890.000000 

ve/% 

7.0 

OBP-94-07D 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4700.000000 

ve/% 

7.0 

OBP-94-07D 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

148.0000000 

ve/% 

7.0 

OBP-94-07D 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

201.0000000 

ve/% 

7.0 

OBP-94-07D 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

3.87000000 

ve/% 

7.0 

OBP-944)7D 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

96.40000000 

ve/% 

7.0 

OBP-94-07D 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

ve/% 

7.0 

OBP-94-07D 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

ve/% 

7.0 

OBP-94-07D 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

ve/% 

7.0 

OBP-94-07D 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

14.10000000 

ve/% 

7.0 

OBP-94-07D 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

116.0000000 

ve/% 

7.0 

OBP-94-07E 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

ve/% 

10.0 

OBP-94-07E 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

4820.000000 

ve/% 

10.0 

OBP-94-07E 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

7.09000000 

ve/% 

10.0 

OBP-944)7E 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

56.60000000 

ve/% 

10.0 

OBP-94-07E 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

ve/% 

10.0 

OBP-94-07E 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

35700.00000 

ve/% 

10.0 

OBP-94-07E 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

ve/% 

10.0 

OBP-94-07E 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

ve/% 

10.0 

Data 

Qaal 


I 


J 


I 


J 


33 


Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II BI  Data 


Site  Media 

Site  ID  Type  Type 


Chemical  Class:  METALS 


Test  Name 


Meas 
Bool  Valne 


OBP-94-07E 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

OBP-94-07E 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

OBP-94^7E 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

OBP-94-07E 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

OBP-94-07E 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

OBP-94-07E 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

OBP-94-07E 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

OBP-94-07E 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

OBP-94-07E 

EXCV 

CSO 

MI 

NICKEL 

OBP-94-07E 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

OBP-94-07E 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

OBP-94-07E 

EXCV 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

LT 

OBP-94-07E 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

OBP-94-07E 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

OBP-94-07E 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

OBP-94-08A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

OBP-94-08A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

OBP-94-08A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

OBP-94-08A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

OBP-94-08A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

OBP-94-08A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

OBP-94-08A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

OBP-94-08A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

OBP-94-08A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

OBP-94-08A 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

OBP-94-08A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

OBP-94-08A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

OBP-94-08A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

OBP-94-08A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

OBP-94-08A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

OBP-94-08A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

OBP-94-08A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

OBP-94-08A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

OBP-94-08A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

OBP-94-08A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

OBP-94-08A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

OBP-94-08A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

OBP-94-08A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

OBP-94-08B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

OBP-94-08B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

OBP-94^8B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

OBP-944)8B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

OBP-94-08B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

OBP-94-08B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

OBP-94-08B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

OBP-94-08B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

OBP-94-08B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

OBP-94-08B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

OBP-94-08B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

OBP-94-08B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

OBP-94-08B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

OBP-94-08B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

8.04000000  iigfg 

19.10000000  ngig 

8220.000000  iig/g 

O.OSOOOOOO  ng/g 
1390.000000  uglg 
4620.000000  figlg 
135.0000000  t^gig 
140.0000000  iiglg 
6.59000000  pg^g 

50.90000000  iiglg 

19.60000000  pgi'g 
0.44900000  pg^g 

34.30000000  pg/'g 
12.70000000  jig/g 

94.30000000  fig/g 
0.80300000  pgi^g 

18400.00000  pg/g 
3.53000000  ngig 
179.0000000  pg^g 
0.74000000  pg^g 
7070.000000  uglg 

1.20000000  pg/g 

4.66000000  ngig 

20.60000000  pg'g 

81.90000000  pg'g 
16400.00000  pg/g 

0.05000000  pg^g 
5610.000000  pg^g 
5860.000000  pg'g 

390.0000000  pg'g 
236.0000000  pg^g 

8.94000000  pg'g 

55.90000000  figig 

19.60000000  pg'g 

0.44900000  pg/g 

34.30000000  pg'g 
26.40000000  pg'g 
177.0000000  pg/g 

0.80300000  pg/g 
20300.00000  pg/g 
6.62000000  pg'g 

225.0000000  pg/g 
0.87000000  pg/g 

12200.00000  pg/g 

5.14000000  pg/g 
5.21000000  pg/g 

20.60000000  pg/g 

22.10000000  pg/g 

20400.00000  pg/g 

0.70600000  pg/g 

5980.000000  pg/g 
7730.000000  pg/g 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II  PI  Data 


Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


OBP-94-08B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

472.0000000 

Mg/g 

2,0 

OBP.94-O8B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

249.0000000 

Mg/g 

2.0 

OBP-94-08B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

12.60000000 

Hg/g 

2.0 

OBP-94-08B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

25.60000000 

|»g/g 

2.0 

OBP-94-08B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

2.0 

OBP-94-08B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

(ig/g 

2.0 

OBP-94-08B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

46.70000000 

Hg/g 

2.0 

OBP-94-08B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

30.80000000 

fig^g 

2.0 

OBP-94-08B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

137.0000000 

(‘g'g 

2.0 

OBP-94-08C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

(ig'g 

5.0 

OBP-94-08C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

4470.000000 

V^g 

5.0 

OBP-94-08C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

2.68000000 

V^g 

5.0 

OBP-94-08C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

99.30000000 

Hg/g 

5.0 

OBP-94-08C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

(ig/g 

5.0 

OBP-94-08C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

61000.00000 

Hg/g 

5-0 

OBP-94-08C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

mb's 

5.0 

OBP-94^8C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.16000000 

(ig^g 

5.0 

OBP-94-08C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

7.69000000 

Hg/g 

5.0 

OBP-94-08C 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

4.37000000 

Mg'g 

5.0 

OBP-94-08C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

5790.000000 

Hg/g 

5.0 

OBP-94-08C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

0,05420000 

Hg/g 

5.0 

OBP-94-08C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1280.000000 

(ig'g 

5.0 

OBP-94^8C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3790.000000 

1‘8'g 

5.0 

OBP-94-08C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

98.90000000 

Hg/g 

5.0 

OBP-94-08C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

223.0000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-08C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

3.58000000 

Pg'g 

5.0 

OBP-94-08C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Pg'g 

5.0 

OBP-94-08C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-08C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Pg'g 

5.0 

OBP-94-08C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Pg'g 

5.0 

OBP-94-08C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

11.20000000 

Pg'g 

5.0 

OBP-94-08C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

18.20000000 

Pg'g 

5.0 

OBP-94-08D 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Vt/g 

7.0 

OBP-94-08D 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

751.0000000 

Pg'g 

7.0 

OBP-94-08D 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-08D 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

9.93000000 

Pg'g 

7.0 

OBP.94-O8D 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-08D 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

15900.00000 

Pg'g 

7.0 

OBP-94-08D 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Pg'g 

7.0 

OBP-94-08D 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-08D 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

2.15000000 

Pg'g 

7.0 

OBP-94-08D 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

LT 

2.84000000 

Pg'g 

7.0 

OBP-94-08D 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

1850.000000 

Pg'g 

7.0 

OBP-94-08D 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Pg^g 

7.0 

OBP-94-08D 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

269.0000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-08D 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

943.0000000 

Pg'g 

7.0 

OBP-94-08D 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

30.00000000 

pg^g 

7.0 

OBP-94^8D 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

50.20000000 

Pg^g 

7.0 

OBP-94-08D 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

2.74000000 

pg^g 

7.0 

OBP-94-08D 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Pg/g 

7.0 

OBP-94-08D 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg^g 

7.0 

OBP-94-08D 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg^g 

7.0 
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SiteW 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

OBP-94-08D 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-08D 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

3.19000000 

PS's 

7.0 

OBP-94-08D 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

4.70000000 

ng^g 

7.0 

OBP-94^8E 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

10.0 

OBP-94-08E 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

2690.000000 

v-tiz 

10.0 

OBP-94-08E 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000000 

Hg/g 

10.0 

OBP-94-08E 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

31.70000000 

Mg/g 

10.0 

OBP-94-08E 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/'g 

10.0 

OBP-94-08E 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

17100.00000 

PS/g 

10.0 

OBP-94-08E 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-08E 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

Pg'g 

10.0 

OBP-94-08E 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

4.02000000 

Pg'g 

10.0 

OBP-94-08E 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

5.24000000 

pg^g 

10.0 

OBP-94-08E 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

3990.000000 

Pg'g 

10.0 

OBP-94-08E 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

lig/g 

10.0 

OBP-944)8E 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

825.0000000 

v-zlz 

10.0 

OBP-94-08E 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

1450.000000 

Pg'g 

10.0 

OBP-94-08E 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

69.90000000 

pg^g 

10.0 

OBP-94-08E 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

80.60000000 

Pg'g 

10.0 

OBP-94-08E 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.74000000 

pg'g 

10.0 

OBP-94-08E 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg^g 

10.0 

OBP-94-08E 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMOl^ 

LT 

19.60000000 

Pg^g 

10.0 

7 

OBP-94-08E 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Pg'g 

10.0 

OBP-94-08E 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/'g 

10.0 

OBP-94-08E 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

6.67000000 

pg/'g 

10.0 

OBP-94-08E 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

16.70000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Pg'g 

0.5 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

18700.00000 

pg/g 

0.5 

OBP-94^9A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

12100.00000 

Pg^g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.97000000 

Pg'g 

0.5 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.08000000 

pg/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

158.0000000 

Pg/g 

0.5 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

131.0000000 

pg/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.73500000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.84800000 

Pg/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

12000.00000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

10400.00000 

pg/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

5.99000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

5.98000000 

pg/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

20.00000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

12.90000000 

pg/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

16.80000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

16.70000000 

pg/g 

0.5 

DH 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

16500.00000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

13100,00000 

pg/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

5750.000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

3620.000000 

pg/g 

0.5 

D 
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SHelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Deiith 

Flae 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

6580.000000 

MB'g 

0.5 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

5590.000000 

PS^g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

368.0000000 

Pg'g 

0.5 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

345.0000000 

pg/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

237.0000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

222.0000000 

pg/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

9.78000000 

pg/'g 

0.5 

OBP-944)9A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

8.98000000 

Pg'g 

0.5 

D 

OBP.94-09A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

9.36000000 

Pg'g 

0.5 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

7 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Pg'g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Pg/g 

0.5 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Pg/g 

0.5 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg'g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

27.30000000 

pg/g 

0.5 

OBP.94-09A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

17.70000000 

pg/g 

0.5 

D 

OBP-94-09A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

85.10000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94^9A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

75.20000000 

pg/g 

0.5 

D 

OBP-94-09B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-09B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

18600.00000 

Pg'g 

2.0 

OBP-94-09B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.51000000 

Pg'g 

2.0 

OBP-94-09B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

148.0000000 

Pg'g 

2.0 

OBP-94-09B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.76700000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-09B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

3940.000000 

Pg'g 

2.0 

OBP-94-09B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1,20000000 

pg/g 

2.0 

OBP.94-09B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

4.20000000 

pg/g 

2,0 

OBP-94-09B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

20.60000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-09B 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

13.30000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-09B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

16900.00000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-09B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-09B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

5470.000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-09B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

6180.000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-09B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

387.0000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-09B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

317.0000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-09B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

10.10000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-09B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Pg'g 

2.0 

OBP-94-09B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

2.0 

7 

OBP-94-09B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-09B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-09B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

26.40000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94^9B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

53.10000000 

Pg'g 

2.0 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg'g 

5.0 

OBP.94-09C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

5500.000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

4580.000000 

pg/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.60000000 

pg/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.72000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

55.90000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

51.10000000 

pg/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

5.0 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

23500.00000 

PB^g 

5.0 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

21700.00000 

pg^g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

2.79000000 

Pg/g 

5.0 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

2.96000000 

pg/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

8.10000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

7.58000000 

pg/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

LT 

2.84000000 

pg/g 

5.0 

H 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

4.70000000 

pg/g 

5.0 

DH 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

7280.000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

6570.000000 

pg/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1050.000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

902.0000000 

pg/g 

5.0 

D 

OBP-94.09C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2520.000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2230.000000 

pg/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

110.0000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

102.0000000 

pg/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

188.0000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

173.0000000 

pg/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

4.74000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

5.65000000 

pg/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

14.00000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

12.40000000 

pg/g 

5.0 

D 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

18.60000000 

pg/g 

5.0 

OBP-94-09C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

16.10000000 

pg/g 

5.0 

D 

OBP-94-09D 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-09D 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

7760.000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-09D 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.27000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-09D 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

99.30000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-09D 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-09D 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

22000.00000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-09D 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1,20000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-09D 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.37000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-09D 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

9,20000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-09D 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

17.30000000 

pg/g 

7.0 

H 

OBP-94-09D 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

9530.000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-09D 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-09D 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

2080.000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-09D 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4180.000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-09D 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

227.0000000 

pg/g 

7.0 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

UnH 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

OBP-94-09D 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

215.0000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-09D 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

6.90000000 

pg^g 

7.0 

OBP-94-09D 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

7.S2000000 

pg/g 

7.0 

OBP.94-09D 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/'g 

7.0 

OBP-94-09D 

EXCV 

cso 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/'g 

7.0 

OBP-94^9D 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-09D 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

15.00000000 

pg/g 

7.0 

OBP-94-09D 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

97.80000000 

pg/'g 

7.0 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/'g 

10.0 

D 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

3430.000000 

Visit 

10.0 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

3800.000000 

pg'g 

10.0 

D 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.69000000 

PS's 

10.0 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.76000000 

PS's 

10.0 

D 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

51.80000000 

PS's 

10.0 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

53.10000000 

PS's 

10.0 

D 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

PS'S 

10.0 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

PS'S 

10.0 

D 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

38500.00000 

PS's 

10.0 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

34700.00000 

PS's 

10.0 

D 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

PS's 

lO.O 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

PS's 

10.0 

D 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

PS'S 

10.0 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.11000000 

PS'S 

10.0 

D 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

5.07000000 

PS's 

10.0 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

5.24000000 

PS's 

10.0 

D 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

LT 

2.84000000 

PS's 

10.0 

H 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

3.68000000 

PS's 

10.0 

DH 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

5970.000000 

PS's 

10.0 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

6110.000000 

PS's 

10.0 

D 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

PS's 

10.0 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

PS's 

10.0 

D 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

754.0000000 

PS's 

10.0 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

779.0000000 

PS's 

10.0 

D 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3830.000000 

PS's 

10.0 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3650.000000 

PS'S 

10.0 

D 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

104.0000000 

PS'S 

10.0 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

107.0000000 

PS's 

10.0 

D 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

236.0000000 

PS'S 

10.0 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

247.0000000 

PS's 

10.0 

D 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

4.61000000 

PS'S 

10.0 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

4.95000000 

PS'S 

10.0 

D 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

PS's 

10.0 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

PS's 

10.0 

D 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

PS's 

10.0 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

PS's 

10.0 

D 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

PS's 

10.0 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

PS'S 

10.0 

D 

OBP-94^9E 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

PS'S 

10.0 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

PS's 

10.0 

D 

OBP.94-09E 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

10.70000000 

PS's 

10.0 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

11.20000000 

PS'S 

10.0 

D 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

Chemical  Class:  METALS 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

16.60000000 

Hg/g 

10.0 

OBP-94-09E 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

17.30000000 

Hg/g 

10.0 

D 

OBP-94-10A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg^g 

0.5 

OBP-94-10A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

9560-000000 

Hg/g 

0.5 

OBP-94-10A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

34.00000000 

0.5 

OBP-94-10A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

167.0000000 

Hg/g 

0.5 

OBP-94-10A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg/g 

0.5 

OBP-94-10A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

4010.000000 

Hg/g 

0.5 

OBP-94>10A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

1.38000000 

Hg/g 

0.5 

OBP-94-10A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

6.64000000 

Hg/g 

0.5 

OBP-94-10A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

26.10000000 

Mg's 

0.5 

OBP-94-10A 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

38.70000000 

Hg/g 

0.5 

H 

OBP-94-10A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

26800.00000 

Hg/'g 

0.5 

OBP-94-10A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

fig's 

0.5 

OBP-94-10A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

3100-000000 

ms's 

0.5 

OBP-94-10A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3750.000000 

fig/g 

0.5 

OBP-94-10A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

485.0000000 

fig'g 

0.5 

OBP-94-10A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

332.0000000 

fig^g 

0.5 

OBP-94-10A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

15.20000000 

fig^g 

0.5 

OBP-94-10A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

89,40000000 

Hg^g 

0.5 

OBP-94-10A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

fig's 

0,5 

OBP-94-10A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

^g'g 

0.5 

OBP-94-10A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

fig's 

0,5 

OBP-94-10A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

14.70000000 

fig's 

0.5 

OBP-94-10A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

355.0000000 

fig's 

0.5 

OBP-94-10B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

fig's 

2.0 

OBP-94-10B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

6390.000000 

fig's 

2.0 

OBP-94-10B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

2.97000000 

fig's 

2.0 

OBP-94-10B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

75.20000000 

fig's 

2.0 

OBP.94.IOB 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

fig's 

2.0 

OBP-94.IOB 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

2230.000000 

fig'g 

2.0 

OBP.94.IOB 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

fig's 

2.0 

OBP.94.IOB 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

4.02000000 

fig'g 

2.0 

OBP.94.IOB 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

7.19000000 

fig's 

2.0 

OBP.94.IOB 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

6.20000000 

fig's 

2.0 

H 

OBP.94-IOB 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

10500.00000 

fig'g 

2.0 

OBP.94-IOB 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

fig'g 

2.0 

OBP-94-10B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1770.000000 

fig'g 

2.0 

OBP-94.IOB 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2710,000000 

fig's 

2.0 

OBP.94.IOB 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

225.0000000 

fig's 

2.0 

OBP-94-10B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

148.0000000 

fig'g 

2.0 

OBP-94-10B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

6.71000000 

fig'g 

2.0 

OBP-94.IOB 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

fig's 

2.0 

OBP.94-IOB 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

fig'g 

2.0 

OBP-94.IOB 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

fig'g 

2.0 

OBP-94-10B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

fig's 

2.0 

OBP.94-IOB 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

10.60000000 

fig's 

2.0 

OBP-94-10B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

45.20000000 

fig'g 

2.0 

OBP.94-IOC 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

fig's 

5.0 

OBP-94-10C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

3830.000000 

fig'g 

5-0 

OBP-94.IOC 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.60000000 

fig'g 

5.0 

OBP-94-10C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

49.70000000 

fig's 

5.0 
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Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Valae _ Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  METALS 


OBP-94-10C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

fig/g 

5.0 

OBP-94-10C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

7540.000000 

5.0 

OBP-94-10C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

l»g/g 

5.0 

OBP-94-10C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

Mg^g 

5.0 

OBP-94-10C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

6.09000000 

v-tiz 

5.0 

OBP-94-10C 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

4.40000000 

|ig/g 

5.0 

OBP-94-10C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

6450.000000 

fig'g 

5.0 

OBP-94-10C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

v-ziz 

5.0 

OBP-94-10C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

876.0000000 

l^g 

5.0 

OBP-94.10C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

1560.000000 

Hg/g 

5.0 

OBP-94-10C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

143.0000000 

V^Z 

5.0 

OBP-94-10C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

115.0000000 

^zfz 

5.0 

OBP-94-10C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

4.49000000 

MS'g 

5.0 

OBP-94-10C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

8.35000000 

fig'g 

5.0 

OBP-94-10C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

v-ziz 

5.0 

OBP-94-10C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vz/z 

5.0 

OBP-94-10C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

zziz 

5.0 

OBP-94-10C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

10.70000000 

zz/z 

5.0 

OBP-94-10C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

23.10000000 

vz/z 

5.0 

OBP-94-10D 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

zziz 

7.0 

OBP-94-10D 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2570.000000 

zz/z 

7.0 

OBP-94-10D 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.75000000 

zz/z 

7.0 

OBP-94-10D 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

42.40000000 

zz/z 

7.0 

OBP-94-10D 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

zziz 

7.0 

OBP-94-10D 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

22800.00000 

zziz 

7.0 

OBP*94-10D 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

zzIz 

7.0 

OBP-94-10D 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.14000000 

zziz 

7.0 

OBP-94-10D 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

7.20000000 

zziz 

7.0 

OBP-94-10D 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

21.10000000 

zziz 

7.0 

OBP-94-10D 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

26400.00000 

zziz 

7.0 

OBP-94-10D 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

zziz 

7.0 

OBP-94-10D 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

562.0000000 

zziz 

7.0 

OBP-94-10D 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

1400.000000 

zziz 

7.0 

OBP-94-10D 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

189.0000000 

zziz 

7.0 

OBP«94-10D 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

115.0000000 

zziz 

7.0 

OBP-94-10D 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

6.98000000 

zziz 

7.0 

OBP-94-10D 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

zziz 

7.0 

OBP-94-10D 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

zziz 

7.0 

OBP-94-10D 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

zziz 

7.0 

OBP-94-10D 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

zziz 

7.0 

OBP-94-10D 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

7.58000000 

zziz 

7.0 

OBP-94-10D 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

24.10000000 

zziz 

7.0 

OBP-94-10E 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

zziz 

10.0 

OBP-94-10E 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

3000.000000 

zziz 

10.0 

OBP-94-10E 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.07000000 

zziz 

10.0 

OBP-94-10E 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

34.30000000 

zziz 

10.0 

OBP-94-10E 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

zziz 

10.0 

OBP-94-10E 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

12900.00000 

zziz 

10.0 

OBP-94-10E 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

zziz 

10.0 

OBP-94-10E 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

zziz 

10.0 

OBP-94-10E 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

5.11000000 

zziz 

10.0 

OBP-94-10E 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

4.77000000 

zziz 

10.0 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II  El  Data 

ate  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Valoe  Meas  Depfli  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


OBP-94-10E 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

6740.000000 

10.0 

OBP-94-10E 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

(Ig'g 

10.0 

OBP-94-10E 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

696.0000000 

pg/'g 

10.0 

OBP-94-10E 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2060.000000 

PS'S 

10.0 

OBP-94-10E 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

106.0000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-10E 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

93.00000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-10E 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

3.95000000 

pg/'g 

10.0 

OBP-94-10E 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-10E 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-iOE 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-10E 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg^g 

10.0 

OBP-94-10E 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

12.60000000 

pg^g 

10.0 

OBP-94-10E 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

12.60000000 

P8^g 

10.0 

OBP-94-12A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Pg'g 

0.5 

OBP-94-12A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

12600.00000 

Pg'g 

0.5 

OBP-94-12A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.55000000 

Pg'g 

0.5 

OBP-94-12A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

113.0000000 

Pg'g 

0.5 

OBP-94-12A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0,64700000 

pg/'g 

0.5 

OBP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

8210.000000 

Pg'g 

0.5 

OBP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1,20000000 

Pg'g 

0.5 

OBP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

4.72000000 

pg^g 

0.5 

OBP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

14.00000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

11,10000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-12A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

12900.00000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-12A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-12A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3650.000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-12A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

6000.000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-12A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

330.0000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94.12A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

239.0000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-12A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

9.71000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94.12A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-12A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-12A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-12A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-12A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

17.40000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-12A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

41.10000000 

pg/g 

0.5 

OBP-94-12B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-12B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

7660.000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-12B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.57000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-12B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

77.70000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-12B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-12B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

29200.00000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-12B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-12B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.76000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94.12B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

10.50000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-12B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

5.76000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94.12B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

9360.000000 

pg'g 

2.0 

OBP-94-12B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

2.0 

OBP.94.12B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1950.000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-12B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3630.000000 

pg'g 

2.0 

OBP-94-12B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

184.0000000 

pg/g 

2.0 

OBP-94-12B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

163.0000000 

pg/g 

2.0 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data 


Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


OBP-94-12B 

EXCV 

CSO 

Ml 

NICKEL 

6.58000000 

2.0 

OBP-94-12B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

vs/e. 

2.0 

OBP-94-12B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vs/e 

2.0 

OBP-94-12B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vs/e 

2.0 

OBP-94-12B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vs/e 

2.0 

OBP.94-12B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

16.90000000 

ve/e 

2.0 

OBP-94-12B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

24.60000000 

ve/e 

2.0 

OBP-94-12C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

ve/e 

5.0 

OBP-94.12C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

16600.00000 

ve/e 

5.0 

OBP-94-12C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.39000000 

ve/e 

5.0 

OBP-94-12C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

165.0000000 

ve/e 

5.0 

OBP-94-12C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.72600000 

ve/e 

5.0 

OBP-94-12C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

93000.00000 

ve/e 

5.0 

OBP-94-12C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

ve/e 

5.0 

OBP-94-12C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

5.91000000 

ve/e 

5.0 

OBP-94-12C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

13.20000000 

ve/e 

5.0 

OBP-94.12C 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

7.47000000 

ve/e 

5.0 

OBP*94-12C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

14800.00000 

ve/e 

5.0 

OBP-94-12C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

ve/e 

5.0 

OBP-.94-12C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

4740.000000 

ve/e 

5.0 

OBP-94-12C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

14100.00000 

ve/e 

5.0 

OBP-94-12C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

182.0000000 

ve/e 

5.0 

OBP-94-12C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

2300.000000 

ve/e 

5.0 

OBP-94-12C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

10.90000000 

ve/e 

5.0 

OBP-94-12C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

ve/e 

5.0 

OBP-94-12C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

ve/e 

5.0 

OBP-94-12C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

ve/e 

5.0 

OBP-94-12C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

ve/e 

5.0 

OBP-94-12C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

21.70000000 

ve/e 

5.0 

OBP-94-12C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

38.10000000 

ve/e 

5.0 

OBP-94-12D 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

ve/e 

7.0 

OBP-94-12D 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

17200.00000 

ve/e 

7.0 

OBP-94-12D 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.94000000 

ve/e 

7.0 

OBP-94-12D 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

145.0000000 

ve/e 

7.0 

OBP.94-12D 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.60200000 

ve/e 

7.0 

OBP-94-12D 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

140000.0000 

ve/e 

7.0 

OBP-94-12D 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

ve/g 

7.0 

OBP-94-12D 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

5.54000000 

ve/e 

7.0 

OBP-94-12D 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

15.40000000 

ve/e 

7.0 

OBP-94-12D 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

9.64000000 

Hg/g 

7,0 

OBP-94-12D 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

15300.00000 

ve/e 

7.0 

OBP-94-12D 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

ve/e 

7.0 

OBP-94-12D 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

4820.000000 

ve/e 

7.0 

OBP-94-12D 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

13600.00000 

ve/e 

7.0 

OBP»94-12D 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

297.0000000 

ve/e 

7.0 

OBP-94-12D 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

2310.000000 

ve/e 

7.0 

OBP-94-12D 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

10.40000000 

ve/e 

7.0 

OBP-94-12D 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7,44000000 

ve/e 

7.0 

OBP-94-12D 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

ve/e 

7.0 

OBP-94-12D 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

ve/e 

7,0 

OBP-94-12D 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

ve/e 

7.0 

OBP-94-12D 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

22.60000000 

ve/e 

7.0 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  11 RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Date 

SiteTO _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


OBP-94-12D 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

35.70000000 

MS'g 

7.0 

OBP-94-12E 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

MS'g 

10.0 

OBP-94-12E 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

6640.000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-12E 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-12E 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

74.20000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-12E 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-12E 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

66000.00000 

Pg'g 

10.0 

OBP-94-12E 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-12E 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.35000000 

Pg^g 

10.0 

OBP-94-12E 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

9.77000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-12E 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

3.75000000 

Pg'g 

10.0 

OBP-94-12E 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

7110.000000 

Pg'g 

10-0 

OBP-94-12E 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Pg/g 

10.0 

OBP-94-12E 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1610.000000 

pg^g 

10.0 

OBP-94-12E 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

6210.000000 

Pg'g 

10.0 

OBP-94-12E 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

132.0000000 

Pg'g 

10.0 

OBP-94-12E 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

769.0000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-12E 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

4.64000000 

Pg'g 

10.0 

OBP-94-12E 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Pg'g 

10.0 

OBP-94-12E 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Pg'g 

10.0 

OBP-94-12E 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Pg'g 

10.0 

OBP-94-12E 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

10.0 

OBP-94-12E 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

12.80000000 

Pg'g 

10.0 

OBP-94-12E 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

16.10000000 

pg/'g 

10.0 

OBS-94-01 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-01 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

16500.00000 

Pg/g 

0.5 

OBS-94-01 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.81000000 

pg/g 

0.5 

OBS.94-01 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

142.0000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-01 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.76700000 

Pg/g 

0.5 

OBS-94-01 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

4150.000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-01 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-01 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

5.32000000 

pg/g 

0.5 

OBS.94-01 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

17.40000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-01 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

17.50000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-01 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

15500.00000 

Pg'g 

0.5 

OBS.94-01 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-01 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

4670.000000 

pg/g 

0.5 

OBS.94-01 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

7080.000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-01 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

419.0000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-01 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

318.0000000 

Pg'g 

0.5 

OBS-94-01 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

11.90000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-01 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

12.30000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-01 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-01 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-01 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-01 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

21.90000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-01 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

55.80000000 

pg/g 

0.5 

OBS.94-02 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-02 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

16100.00000 

pg/g 

0.5 

OBS-94^2 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.00000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-02 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

152.0000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-02 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.72500000 

pg/g 

0.5 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data 


Site  Media  Meas  Uiiit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie _ Meas  Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  METALS 


OBS-94-02 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

7330.000000 

v-e/z 

0.5 

OBS-94-02 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vdz 

0.5 

OBS-9«2 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

5.32000000 

Mg/'g 

0.5 

OBS-94^2 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

16.50000000 

fig'g 

0.5 

OBS-94-02 

SURF 

cso 

cu 

COPPER 

1S.60000000 

Mg'g 

0.5 

OBS-94-02 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

14600.00000 

v-dz 

0.5 

OBS-94-02 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

^z 

0.5 

OBS-94-02 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

4620.000000 

v^z/z 

0.5 

OBS-94-02 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

7S40.000000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-02 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

410.0000000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-02 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

328.0000000 

»»g% 

0.5 

OBS-9402 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

11,40000000 

m/z 

0.5 

OBS-94-02 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

17.10000000 

zz/z 

0.5 

OBS-94-02 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vziz 

0.5 

OBS-94-02 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-02 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

^g/g 

0.5 

OBS-94-02 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

20.50000000 

zzfz 

0.5 

OBS-94-02 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

53.90000000 

zziz 

0.5 

OBS-94-03 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vz/z 

0.5 

OBS.94-03 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

14200,00000 

zzfz 

0.5 

OBS-94-03 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.77000000 

fizfz 

0.5 

OBS-94-03 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

126.0000000 

vztz 

0.5 

OBS«94^3 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.67400000 

zziz 

0.5 

OBS-94-03 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

5110.000000 

vztz 

0.5 

OBS-94-03 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

yz/z 

0.5 

OBS-94-03 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

4.88000000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-03 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

15.00000000 

zz/z 

0.5 

OBS-94-03 

SURF 

cso 

cu 

COPPER 

13.60000000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-03 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

13700.00000 

zz/z 

0.5 

OBS-94-03 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

\zlz 

0.5 

OBS-94-03 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

3940.000000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-03 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

6910.000000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-03 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

351.0000000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-03 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

247.0000000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-03 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

10.60000000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-03 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

11.00000000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-03 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-03 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-03 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

M/g 

0.5 

OBS-94-03 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

19.00000000 

v^z 

0.5 

OBS-94-03 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

46.00000000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-04 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-04 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

15300.00000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-04 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.61000000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-04 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

120.0000000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-04 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.64300000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-04 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

3720.000000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-04 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-04 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

3.83000000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-04 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

17.50000000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-04 

SURF 

cso 

cu 

COPPER 

14,40000000 

v^z 

0.5 

OBS-94-04 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

12500.00000 

vz/z 

0.5 

45 


Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II  PI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

OBS-94-04 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

^g/g 

0.5 

H 

OBS-94-04 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

4330.000000 

ng/g 

0.5 

OBS-94-04 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

5770.000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-04 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

333.0000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-04 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

318.0000000 

0.5 

OBS-94^4 

SURF 

cso 

Ml 

NICKEL 

9.04000000 

0.5 

OBS-944)4 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

14.80000000 

flg/g 

0.5 

OBS-94-04 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

(‘S'g 

0.5 

OBS-94-04 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Jlg^g 

0.5 

OBS-94-04 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

ng'g 

0.5 

OBS-94-04 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

20.90000000 

Itg/g 

0.5 

OBS-94-04 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

43.10000000 

ng/'g 

0.5 

OBS-94-05 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

v-%1% 

0.5 

OBS-94-05 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

18100.00000 

0.5 

OBS-9405 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.13000000 

flg/g 

0.5 

OBS-944)5 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

162.0000000 

^g/g 

0.5 

OBS.94-05 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.79400000 

Jlg'g 

0.5 

OBS-944)5 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

4450.000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94^5 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

flg/g 

0.5 

OBS-94-05 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

5.27000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-05 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

17.40000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-05 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

18.10000000 

Mg/g 

0.5 

OBS-94-05 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

16100.00000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-05 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg'g 

0.5 

H 

OBS-94-05 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

5120.000000 

fig/g 

0.5 

OBS-94-05 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

7820.000000 

Hg^g 

0.5 

OBS-94-05 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

449.0000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94^5 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

376.0000000 

Hg'g 

0.5 

OBS-94-05 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

11.30000000 

0.5 

OBS-94-05 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

19.40000000 

(ig'g 

0.5 

OBS.94-05 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94^5 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg/g 

0.5 

OBS-94-05 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg'g 

0.5 

OBS-94-05 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

23.10000000 

Hg/'g 

0.5 

OBS-94-05 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

55.60000000 

Hg'g 

0.5 

OBS-94^6 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg^g 

0.5 

OBS-94-06 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

11800.00000 

Mg'g 

0.5 

OBS-94-06 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.41000000 

(ig/'g 

0.5 

OBS-94-06 

SURF 

cso 

B 

BORON 

14.00000000 

VilZ 

0.5 

OBS-94-06 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

104.0000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-06 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.54800000 

^g/g 

0.5 

OBS-94-06 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

32000.00000 

Mg/g 

0.5 

OBS-94-06 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-06 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

3.08000000 

Hg'g 

0.5 

OBS-94-06 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

13.90000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-06 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

15.50000000 

ng'g 

0.5 

OBS-94-06 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

11200.00000 

Mg'g 

0.5 

OBS-94-06 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

(ig^g 

0.5 

H 

OBS-94-06 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

3600.000000 

lig'g 

0.5 

OBS-94-06 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

9100.000000 

Hg^g 

0.5 

OBS.94-O6 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

265.0000000 

(ig^g 

0.5 

OBS-94-06 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

247.0000000 

(ig/'g 

0.5 

I 


I 


I 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

flag 

Co4e 

Chemical  Class:  METALS 

OBS-94-08 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

47.50000000 

ng/'g 

0.5 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vsiz 

0.5 

D 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

flg/g 

0.5 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

11300.00000 

ng/g 

0.5 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

8280.000000 

Hg/g 

0.5 

D 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.50000000 

Pg'g 

0.5 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.01000000 

Hg/g 

0.5 

D 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

86.20000000 

v^e. 

0.5 

D 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

96.30000000 

iig/g 

0.5 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

v%ls 

0.5 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

n/z 

0.5 

D 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

2520.000000 

i»g/g 

0.5 

D 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

2660,000000 

PS'S 

0.5 

OBS.94-09 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

iig/g 

0.5 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

D 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

2.90000000 

pg/g 

0.5 

D 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

4.05000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

14.10000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

9.15000000 

0.5 

D 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

cu 

COPPER 

18.20000000 

ps'g 

0.5 

D 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

cu 

COPPER 

24.10000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

9390.000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

8800.000000 

pg/g 

0.5 

D 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

H 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

DH 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2370.000000 

pg/g 

0.5 

D 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3180.000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94.09 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3590.000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3240.000000 

pg/g 

0.5 

D 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

251.0000000 

pg/g 

0.5 

D 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

262.0000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

256.0000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

178.0000000 

pg/g 

0.5 

D 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

6.71000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

6.18000000 

pg/g 

0.5 

D 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

23.20000000 

pg/g 

0.5 

D 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

31.40000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

D 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0,44900000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

D 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

10.50000000 

pg/g 

0.5 

D 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

15.40000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

51,50000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-09 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

43.20000000 

pg/g 

0.5 

D 

OBS-94-10 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-10 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

9380.000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-10 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.55000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-10 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

87.10000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-10 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

0.5 

I^ta 

Qnal 


I 

I 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II  PI  Data 


SHe  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Valae  Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  METALS 


OBS-94-10 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

2360.000000 

l‘S'6 

0.5 

OBS-94-10 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-10 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

3.86000000 

Hg'g 

0.5 

OBS-94-10 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

11.10000000 

(ig/g 

0.5 

OBS.94.10 

SURF 

CSO 

cu 

COPPER 

9.61000000 

Mg/g 

0.5 

OBS-94-10 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

9850.000000 

Vf/% 

0.5 

OBS-94-10 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg^g 

0.5 

^OBS-94-10 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2510,000000 

(tg^g 

0.5 

OBS-94-10 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3370.000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-10 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

278.0000000 

fig/g 

0.5 

OBS-94-10 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

161.0000000 

V^% 

0.5 

OBS-94-10 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

6.59000000 

ttg/g 

0.5 

OBS-94-10 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

8.36000000 

flg/g 

0.5 

OBS-94.10 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

tlgtg 

0.5 

OBS-94-10 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0,44900000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-10 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

t*g/g 

0.5 

OBS-94-10 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

13.50000000 

(ig/g 

0.5 

OBS-94-10 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

29.10000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-11 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

f^g 

0.5 

OBS-94-11 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

14800.00000 

Mg/g 

0.5 

OBS-94-11 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.77000000 

fig/g 

0.5 

OBS-94-11 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

137.0000000 

ftg/g 

0.5 

OBS-94-11 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.65500000 

Itg/g 

0.5 

OBS-94-11 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

3060.000000 

ligtg 

0.5 

OBS-94-11 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1,20000000 

lig/g 

0.5 

OBS-94-11 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

4.97000000 

(‘g'g 

0.5 

OBS-94-11 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

13.80000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-11 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

16.80000000 

Vg/g 

0.5 

OBS-94-11 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

14200.00000 

0.5 

OBS-94-11 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Vg/g 

0,5 

OBS-94-11 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

4010.000000 

vg/g 

0.5 

OBS-94-11 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

5290.000000 

^g/g 

0.5 

OBS-94-11 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

351.0000000 

Mg'g 

0.5 

OBS-94-11 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

251.0000000 

Vgjg 

0.5 

OBS-94-11 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

10.40000000 

Vg/g 

0.5 

OBS-94-11 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

12.20000000 

vg/z 

0.5 

OBS-94-11 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vg/z 

0.5 

OBS-94-11 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0,44900000 

vg/z 

0.5 

OBS-94-11 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

fig/g 

0.5 

OBS-94-11 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

18.60000000 

vg/z 

0.5 

OBS-94-11 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

221.0000000 

vg/z 

0.5 

OBS-94-12 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vg/z 

0.5 

OBS-94-12 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

14800.00000 

vg/z 

0.5 

OBS-94-12 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.28000000 

v^z 

0.5 

OBS-94-12 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

134,0000000 

(Jg'g 

0.5 

OBS-94-12 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.60600000 

Vgiz 

0.5 

OBS-94-12 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

3600.000000 

Vgiz 

0.5 

OBS-94-12 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vgIz 

0.5 

OBS-94-12 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

4.40000000 

VgJz 

0.5 

OBS-94-12 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

14.80000000 

v^z 

0.5 

OBS-94-12 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

20.60000000 

vgjg 

0.5 

OBS-94-12 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

13600.00000 

vgIz 

0.5 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II  PI  Data 

site  Media  Meis  Unit  FTag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Valne _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


OBS-94-12 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

ng/g 

0.5 

OBS-94-12 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3970.000000 

ne^g 

0.5 

OBS-94-12 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

5110.000000 

Mg'g 

0.5 

OBS-94-12 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

365.0000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-12 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

347.0000000 

0.5 

OBS-94-12 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

9.34000000 

Mg/'g 

0.5 

OBS-94.12 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

23.20000000 

ng/g 

0.5 

OBS-94-12 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

0.5 

OBS-94-12 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vziz 

0.5 

OBS-94-12 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

y^z 

0.5 

OBS-94-12 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

20.50000000 

fig^g 

0.5 

OBS-94-12 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

59.70000000 

fig/g 

0.5 

OBS-94-13 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

v^z 

0.5 

OBS-94-13 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-13 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

17.60000000 

vziz 

0.5 

OBS-94-13 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000000 

vziz 

0.5 

OBS-94-13 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

ng/g 

0.5 

OBS-94-13 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000000 

(ig/g 

0.5 

OBS-94-13 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-13 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

^g/g 

0.5 

OBS-94-13 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

LT 

1.04000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-13 

SURF 

CSO 

cu 

COPPER 

LT 

2.84000000 

vzIz 

0.5 

OBS-94-13 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

LT 

6.66000000 

v^z 

0.5 

OBS-94.13 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.30400000 

flg/g 

0.5 

OBS.94-13 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.0000000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-13 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-13 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-13 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

LT 

38.70000000 

flg/g 

0.5 

OBS-94-13 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

2.74000000 

zz/z 

0.5 

OBS-94-13 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-13 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

v^zlz 

0.5 

OBS-94-13 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-13 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-13 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

LT 

1.41000000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-13 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

GT 

10000.00000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-14 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vzIz 

0.5 

OBS-94-14 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

10200.00000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-14 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.66000000 

^g^g 

0.5 

OBS-94-14 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

83.20000000 

(Ig/g 

0.5 

OBS-94-14 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.47900000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-14 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

2250.000000 

vzIz 

0.5 

OBS-94-14 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vzIz 

0.5 

OBS-94-14 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

3.83000000 

vziz 

0.5 

OBS-94-14 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

9.37000000 

vziz 

0.5 

OBS-94-14 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

20.30000000 

vziz 

0.5 

OBS-94-14 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

11000.00000 

vziz 

0.5 

OBS-94-14 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

vziz 

0.5 

OBS-94-14 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2670.000000 

vziz 

0.5 

OBS-94-14 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3510.000000 

vziz 

0.5 

OBS-94-14 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

242.0000000 

vziz 

0.5 

OBS-94-14 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

110.0000000 

vziz 

0.5 

OBS-94-14 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

8.39000000 

vziz 

0.5 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data 


site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  METALS 


OBS-94-14 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

2L30000000 

iig'g 

0.5 

OBS-94-14 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg'g 

0.5 

OBS-94.14 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

0.5 

OBS-94-14 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

fig/g 

0.5 

OBS-94-14 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

13.50000000 

jig/g 

0.5 

OBS-94-14 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

44.30000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-15 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-15 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

7970.000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-15 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

10.20000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-15 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

87.80000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-15 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg'g 

0.5 

OBS-94-15 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

5350.000000 

p©'g 

0.5 

OBS-94-15 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-15 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

2.73000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-15 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

9.42000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-15 

SURF 

CSO 

cu 

COPPER 

16.40000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-15 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

8270.000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-15 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-15 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2250.000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-15 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3310.000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-15 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

206.0000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-15 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

156.0000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-15 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

5.34000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-15 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

270.0000000 

pg/g 

0.5 

OBS.94-15 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-15 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-15 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-15 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

10.40000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-15 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

75.60000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-16 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-16 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

12100.00000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-16 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.17000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-16 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

93.80000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-16 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-16 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

2660.000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-16 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

OBS.94-16 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

3.40000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-16 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

12.70000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-16 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

12.50000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-16 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

10400.00000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-16 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-16 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3530.000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-16 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3950.000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-16 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

270.0000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-16 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

211.0000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-16 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

6.42000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-16 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

11.70000000 

pg/g 

0.5 

OBS.94-16 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-16 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-16 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-16 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

15.50000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-16 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

35.90000000 

pg/g 

0.5 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  11 RI  Data 

She  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Valne  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


OBS-94-17 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg/g 

0.5 

OBS-94-17 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

10500.00000 

fig's 

0.5 

OBS-94-17 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.03000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-17 

SURF 

CSO 

B 

BORON 

21.70000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-17 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

86.20000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-17 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

fig's 

0.5 

OBS-94-17 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

8090.000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-17 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-17 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

4.23000000 

fig's 

0.5 

OBS-94.17 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

14.60000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-17 

SURF 

cso 

cu 

COPPER 

23.00000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-17 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

10000.00000 

ms's 

0.5 

OBS-94-17 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-17 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

2420.000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-17 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3130.000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-17 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

214.0000000 

fig's 

0,5 

OBS-94-17 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

210.0000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-17 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

9.14000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-17 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

106.0000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-17 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-17 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

fig's 

0.5 

OBS-94-17 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-17 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

19.50000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-17 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

123.0000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-18 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

fig's 

0.5 

OBS-94-18 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

25000.00000 

fig's 

0.5 

OBS-94-18 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

9.05000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-18 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

247.0000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-18 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

1.09000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-18 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

16100.00000 

fig's 

0.5 

OBS-94-18 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

1.80000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-18 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

7.75000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-18 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

23.20000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-18 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

76.90000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-18 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

22500.00000 

fig's 

0.5 

OBS-94-18 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-18 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

7260.000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-18 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

9870.000000 

fig's 

0.5 

OBS.94-18 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

555.0000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-18 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

314.0000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-18 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

17.00000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-18 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

68.20000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-18 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-18 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

4.49000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-18 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-18 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

30.30000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-18 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

173.0000000 

fig's 

0.5 

OBS-94-19 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0,80300000 

fig's 

0.5 

OBS-94-19 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

fig's 

0.5 

OBS-94-19 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

11600.00000 

fig's 

0.5 

OBS-94-19 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

10500.00000 

fig's 

0.5 

OBS-94-19 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

5,52000000 

fig's 

0.5 
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53 


Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  METALS 


OBS-94-20 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-20 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

4490.000000 

0.5 

OBS-94-20 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4970.000000 

nefe 

0.5 

OBS-94-20 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

331.0000000 

Mg/g 

0.5 

OBS-94-20 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

259.0000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-20 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

10,30000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-20 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-20 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-20 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-20 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

6BS-94-20 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

20.70000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-20 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

49.00000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-21 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-21 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

9770.000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-21 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.11000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-21 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

121.0000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-21 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-21 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

5590.000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-21 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-21 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

3.39000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-21 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

11.60000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-21 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

22.70000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-21 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

10000.00000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-21 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-21 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2600.000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-21 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3600.000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-21 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

271.0000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-21 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

170,0000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-21 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

7.27000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-21 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

18,60000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-21 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19,60000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-21 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-21 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-21 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

12.90000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-21 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

286.0000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-22 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-22 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

7710.000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-22 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.36000000 

pg/g 

0,5 

OBS-94-22 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

106.0000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-22 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-22 

smF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

11800.00000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-22 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-22 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

2.77000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-22 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

8.99000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-22 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

16.10000000 

pg/g 

0,5 

OBS-94.22 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

8730.000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-22 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-22 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2130.000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-22 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3000.000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-22 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

212.0000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-22 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

161.0000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-22 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

7.28000000 

pg/g 

0.5 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II  HI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie _ Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  METALS 


OBS-94-25 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

iig/g 

0.5 

OBS-94-25 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

15100.00000 

(ig'g 

0.5 

OBS-94-25 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.90000000 

Mg's 

0.5 

OBS-94-25 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

141.0000000 

fig/g 

0.5 

OBS-94-25 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.69100000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-25 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

3340.000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-25 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

nefg 

0.5 

OBS-94-25 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

5.62000000 

v^% 

0.5 

OBS-94-25 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

14.40000000 

0.5 

OBS-94-25 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

25.90000000 

0.5 

OBS-94-25 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

14900.00000 

0.5 

OBS-94-25 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

(ig/g 

0.5 

OBS-94-25 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

4240.000000 

fig'g 

0.5 

OBS-94-25 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

5090-000000 

Mg/g 

0.5 

OBS-94-25 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

413.0000000 

0.5 

OBS-94-25 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

219.0000000 

iig/g 

0.5 

OBS-94-25 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

10.80000000 

tig/g 

0.5 

OBS-94-25 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

26.50000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-25 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

fig/g 

0,5 

OBS-94-25 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

4.49000000 

j>g'g 

0.5 

OBS-94-25 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

iig/g 

0.5 

OBS-94-25 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

17.60000000 

itg/g 

0.5 

OBS-94-25 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

97.90000000 

itg/g 

0.5 

OBS-94-26 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Its/s 

0,5 

OBS-94-26 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

13200.00000 

ng/g 

0.5 

OBS-94-26 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.23000000 

ng/'g 

0.5 

OBS-94-26 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

137.0000000 

Mg'g 

0.5 

OBS-94.26 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.57600000 

|ig/g 

0.5 

OBS-94-26 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

21600.00000 

|ig/g 

0.5 

OBS-94-26 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

3.52000000 

(tg/g 

0.5 

OBS-94-26 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

4.16000000 

0.5 

OBS-94-26 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

14.00000000 

Mg'g 

0.5 

OBS-94-26 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

23.40000000 

Mg'g 

0.5 

OBS-94-26 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

12300.00000 

Mg'g 

0.5 

OBS-94.26 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

vz/g 

0.5 

OBS-94-26 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3830.000000 

zeig 

0.5 

OBS-94-26 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

5130.000000 

»glg 

0.5 

OBS-94-26 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

310.0000000 

vztg 

0.5 

OBS-94-26 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

207.0000000 

ng/g 

0.5 

OBS-94-26 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

9.08000000 

vzig 

0.5 

OBS-94-26 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

36.40000000 

vzig 

0.5 

OBS-94-26 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vg/g 

0.5 

OBS-94-26 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

4.49000000 

f*g'g 

0.5 

OBS-94-26 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34-30000000 

zs/g 

0.5 

OBS-94-26 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

18.10000000 

ng/g 

0.5 

OBS-94-26 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

61.20000000 

Vgig 

0.5 

OBS-94-27 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vz/g 

0.5 

OBS-94-27 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

11200.00000 

Mg'g 

0.5 

OBS-94-27 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.54000000 

vz/g 

0.5 

OBS-94-27 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

132.0000000 

zz/g 

0.5 

OBS-94-27 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.51500000 

vz/g 

0.5 

OBS-94-27 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

6740.000000 

zzfg 

0.5 
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Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data 


Site  Media  Meas  Unit  Flag 


Chemical  Class:  METALS 


OBS-94-29 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

4300.000000 

fig/g 

0.5 

OBS-94-29 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4940.000000 

Mg's 

0.5 

OBS-94-29 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

471.0000000 

Mg's 

0.5 

OBS-94-29 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

461.0000000 

M&'g 

0.5 

OBS-94-29 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

9.41000000 

Mg/g 

0.5 

OBS-94-29 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

33.80000000 

Mg'g 

0.5 

OBS-94-29 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

(ig/g 

0.5 

OBS-94-29 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-29 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

0.5 

OBS-94-29 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

22.20000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-29 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

61.70000000 

Hg'g 

0.5 

OBS-94-30 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg'g 

0.5 

OBS-94-30 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

12000.00000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-30 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.39000000 

0.5 

OBS-94-30 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

106.0000000 

fig'g 

0.5 

OBS-94-30 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-30 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

3170.000000 

t*g/g 

0.5 

OBS-94-30 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-30 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

4.53000000 

iig/g 

0.5 

OBS-94-30 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

13.30000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-30 

SURF 

cso 

cu 

COPPER 

15.90000000 

0.5 

OBS-94-30 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

12700.00000 

Mg/g 

0.5 

OBS-94-30 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

0.5 

OBS-94-30 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

2800.000000 

fig/g 

0.5 

OBS-94-30 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3470.000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-30 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

312.0000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-30 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

427.0000000 

0.5 

OBS-94-30 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

7.28000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-30 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

17.60000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-30 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-30 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-30 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

(ig^g 

0.5 

OBS-94-30 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

16.40000000 

i^g^g 

0.5 

OBS-94-30 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

48.20000000 

(tg/g 

0.5 

OBS-94-31 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg^g 

0.5 

OBS-94-31 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

14100.00000 

V%/% 

0.5 

OBS-94-31 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.86000000 

Hg'g 

0.5 

OBS-94-31 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

170.0000000 

(ig/g 

0.5 

OBS-94-31 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg'g 

0.5 

OBS-94-31 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

5060.000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-31 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-31 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

5.07000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-31 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

15.50000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-31 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

32.10000000 

iig/g 

0.5 

OBS-94-31 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

14300.00000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-31 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg/g 

0.5 

OBS-94-31 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

3500.000000 

Hg'g 

0.5 

OBS-94-31 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4290.000000 

Hg^g 

0.5 

OBS-94-31 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

394.0000000 

0.5 

OBS-94-31 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

497.0000000 

0.5 

OBS.94-31 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

8.40000000 

0.5 

OBS-94-31 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

33.20000000 

Mg'g 

0.5 

58 


Old  Bum  Area  (SWMU  6)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Chemical  Class:  METALS 

OBS-94-31 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

fig/g 

0.5 

OBS-94-31 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vs/z 

0.5 

OBS-94-31 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-31 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

19.20000000 

vz/z 

0.5 

OBS-94-31 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

170.0000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-32 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/'g 

0.5 

OBS-94-32 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

18000.00000 

pg'g 

0.5 

OBS-94-32 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.87000000 

PS'g 

0.5 

OBS-94-32 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

185.0000000 

pg'g 

0.5 

OBS-94-32 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg'g 

0.5 

OBS-94-32 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

10300.00000 

pg^g 

0.5 

OBS-94-32 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg'g 

0.5 

OBS-94-32 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

6.40000000 

pg'g 

0.5 

OBS-94-32 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

18.60000000 

pg'g 

0.5 

OBS-94-32 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

20.60000000 

pg'g 

0.5 

OBS-94-32 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

17700.00000 

p&'g 

0.5 

OBS-94-32 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg^g 

0.5 

OBS-94-32 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

5050.000000 

pg'g 

0.5 

OBS-94-32 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

7860.000000 

flg/g 

0.5 

OBS-94-32 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

505.0000000 

pg'g 

0.5 

OBS-94-32 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

654.0000000 

pg'g 

0.5 

OBS-94-32 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

10.70000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-32 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

23.20000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-32 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

OBS-94-32 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/'g 

0.5 

OBS-94-32 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/'g 

0.5 

OBS-94.32 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

22.70000000 

pg'g 

0.5 

OBS-94-32 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

78.50000000 

pg/g 

0.5 

Data 

Qnal 


sate  ID 


Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

ate  Media  ~  Meas  Unit  ihg  Sto 

Type  Type _ Test  Name _ Borf  Vahie  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

135TNB 

13,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

ms's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

13DNB 

l^-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

ttg/g 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

5.0 

CRP.94-01A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLllENE 

LT 

2.00000000 

PS^g 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCXOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94^1A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCIX)TRIMETHYLENETRINrrRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

5.0 

CRP-.94-01A 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

135TNB 

lAS-TRINTTROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

i3DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg^g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2.4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLXJENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

7.0 

CRF-94-01B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCIXJTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94^1B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

RDX 

CyCIX>TRIMETHYI£NETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL.N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

pg/'g 

7.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

135TNB 

l^,5<TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

jlg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

(^g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,^TRINITR0T0UJENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2.4-DINITROTOLOENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6.DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCIX)TRIMETHY1E:NETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2.4.6*TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

135TNB 

U,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

10.0 

CRP-94^1D 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DDmROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4.6-TRINrTROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

5.0 

CRP-944)2A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

CRP.94-02A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94^2A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

5^0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

5.0 

CRP-944)2B 

EXCV 

cso 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DlNITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94^2B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

7.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Untt 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qnal 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

CRP-94-02B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

7.0 

CRP-94^2B 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHVL-N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

7.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

135TNB 

lAS-TRINTTROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg^g 

9.0 

7 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg'g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

9.0 

CRP-944)2C 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCIX)TRIMETHYIBNETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

9.0 

CRP.94-02C 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

pg^g 

9.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

135TNB 

U,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg'g 

10.0 

7 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

13DNB 

I^-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINlTROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1A5-TR1NITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg'g 

5.0 

7 

J 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94^3A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

5.0 

CRP.94^3A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg'g 

5.0 

H 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYIENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-NZ4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

7.0 

7 

J 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg% 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg'g 

7.0 

H 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1A5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg'g 

9.0 

7 

J 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg'g 

9.0 

CRP.94-03C 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg'g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

9.0 

CRP.94-03C 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg'g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg'g 

9.0 

H 

CRP-94^3C 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRA 

LT 

1.28000000 

pg'g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

pg'g 

9.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

135TNB 

13,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg'g 

10.0 

7 

J 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

13DNB 

13-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg'g 

10.0 

CRP-94^3D 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

10.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

UnH 

Meas 

Depth 

Hag 

Code 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

CRP-94-03D 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

10.0 

CRP-9403D 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

ns/s 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

ns/s 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

cso 

NB 

NDROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

10.0 

H 

CRP-94-03D 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCIX)TRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

10.0 

CRP.94-03D 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYI/.N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

135TNB 

U,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

nefg 

5.0 

7 

CRP-94^A 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

24^TNT 

2,4,6.TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

CRP.94^A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

5.0 

CRP.94-04A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCIX^TETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2-00000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg'g 

5.0 

H 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCIXJTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2.4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg'g 

7.0 

7 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

13DNB 

13‘DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

fig/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

7.0 

CRP.94-04B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCIX)TETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

7.0 

H 

CRP.94-04B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2.4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,33-TRJNrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

9.0 

7 

CRP.94-04C 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

9.0 

CRP.94-04C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

9.0 

H 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

10.0 

7 

CRP-94^D 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4.6.TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94^4D 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

10.0 

CRP.94-04D 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

10.0 

H 

CRP-94^D 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

4.0 

7 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

4.0 

CRP»94-05A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

4.0 

H 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

4.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Uidt 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Dida 

Qnal 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

CRP-94-05B 

EXCV 

cso 

135TNB 

13,5-TRiNiTROBENZENE 

LT 

0.92200000 

ns/g 

5.0 

7 

J 

CRP-94-05B 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Mg'g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

ne/g 

5,0 

CRP-94-05B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

ne/g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

itg/g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg'g 

5.0 

H 

CRP-94-05B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYClX)TRIMETHYLENETRINrrRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

135TNB 

ias-trinttrobenzene 

LT 

0.92200000 

pg/g 

7.0 

7 

J 

CRP-944)5C 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4.6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg^g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94^5C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg^g 

7.0 

H 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

KDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1,28000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

pg/g 

.  7.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

135TNB 

lAS-TRINTTROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

10.0 

7 

J 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

246TNT 

2.4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

10,0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

10.0 

H 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 

7 

J 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0,50400000 

pg'g 

0.5 

CRP-94^6A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2,00000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2,00000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1,28000000 

pg/g 

0.5 

I 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

5.0 

7 

J 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5,0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

5.0 

CRP*94-06B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

5.0 

I 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

5-0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

lO.O 

7 

J 

CRP.94-O6C 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

10.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI Data 


Site 

Media 

Meas 

UnH 

Flas 

Data 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Valne 

Meas 

Depth 

Code 

Qnal 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

fis/s 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

PS'g 

10.0 

I 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

ISSTNB 

L3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 

7 

J 

CRP.944)7A 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

24^TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg'g 

0.5 

CRP.94-07A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

CRP.94-07A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCIX)TRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg'g 

0.5 

I 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

pg^g 

0.5 

CRP-94-07B 

EXCV 

cso 

135TOB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

5.0 

7 

J 

CRP-94-07B 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETCTRA 

LT 

2,00000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

5.0 

CRP.94-07B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

5.0 

I 

CRP-94-07B 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N.METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

10.0 

7 

J 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

10.0 

I 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6-TETRANriROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94^8A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

135TNB 

1.3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINnROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHn^ENETRINTTRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

5.0 

CRP.94-08B 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANTrROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

10.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Meas 
Bool  Vahie 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCIX)TRIMETHYLENETRINITRA 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

135TNfB 

1^,5-TRINITROBENZENE 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

135TNB 

U.5-TRINrrROBENZENE 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYD-N2,4,6-TETRANITROA 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

135TNB 

13,5.TRINITROBENZENE 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

CRP.94-09B 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrTROTOLUENE 

CRP-94^9B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

ROX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYI^N2,4,6-TETRANrrROA 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

135TNB 

133-TRINrrROBENZENE 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

24dTNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

CRP-94^9C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

CRP_94-09C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT  2.50000000 

LT  2.00000000 

LT  2.00000000 

LT  1.14000000 

LT  1.28000000 

LT  2.11000000 

LT  0.92200000 

LT  0.92200000 

LT  0.50400000 

LT  0.50400000 

LT  2.00000000 

LT  2.00000000 

LT  2.50000000 

LT  2.50000000 

LT  2.00000000 

LT  2.00000000 

LT  2.00000000 

LT  2.00000000 

LT  1.14000000 

LT  1.14000000 

LT  1.28000000 

LT  1.28000000 

LT  2.11000000 

LT  2.11000000 

LT  0.92200000 

LT  0.92200000 

LT  0.50400000 

LT  0.50400000 

LT  2.00000000 

LT  2.00000000 

LT  2.50000000 

LT  2-50000000 

LT  2.00000000 

LT  2.00000000 

LT  2.00000000 

LT  2.00000000 

LT  1.14000000 

LT  1.14000000 

LT  1.28000000 

LT  1.28000000 

LT  2.11000000 

LT  2.11000000 

LT  0.92200000 

LT  0.92200000 

LT  0.50400000 

LT  0.50400000 

LT  2.00000000 

LT  2.00000000 

LT  2.50000000 

LT  2.50000000 

LT  2.00000000 

LT  2.00000000 


^g/g 

10.0 

Hg^g 

10.0 

iiefe 

10.0 

llg'g 

10.0 

(Ig/g 

10.0 

(ig/g 

10.0 

Hg/g 

0.5 

Mg'g 

0.5 

D 

fig/g 

0.5 

D 

jig/g 

0.5 

ns/s 

0.5 

]ie/s 

0.5 

D 

Hg/g 

0.5 

D 

0.5 

fig/S 

0.5 

^8'g 

0.5 

D 

(Ig^g 

0.5 

\ig/s 

0.5 

D 

^g/g 

0.5 

fists 

0.5 

D 

fig/s 

0.5 

fis/s 

0.5 

D 

fig/e 

0.5 

fiefs 

0.5 

D 

fisfe 

5.0 

figfS 

5.0 

D 

fiefs 

5.0 

D 

fiefs 

5.0 

fiefs 

5.0 

fisfe 

5.0 

D 

fiefs 

5.0 

D 

fisfe 

5.0 

fiefs 

5.0 

D 

fiefs 

5.0 

fiefs 

5.0 

fiefs 

5.0 

D 

fiefs 

5.0 

fiefs 

5.0 

D 

figfS 

5.0 

eefe 

5.0 

D 

fiefs 

5.0 

fisfs 

5.0 

D 

vets 

10.0 

eels 

10.0 

D 

(ig/g 

10.0 

D 

eels 

10.0 

eefs 

10.0 

eefe 

10.0 

D 

eefs 

10.0 

D 

eefs 

10.0 

eefs 

10.0 

eefs 

10.0 

D 
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Site  ID 


Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Mess  Unit  Flag  Data 

Type  T3T>e  Test  Name  Bool  Vahie  Mcas  DepQi  Code  Qnal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

ne/s 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

VLgfe 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

1‘S'g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

fLg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRENTTRA 

LT 

1.28000000 

fig/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

ng/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2A6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

(ig^g 

10.0 

CRP.94-09C 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,^-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

lig/g 

10.0 

CRP-94-10A 

EXCV 

CSO 

135TNB 

U,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Hgfg 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

fig/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

vg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

He's 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

fig/'g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Mg^g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRIISnrnL^ 

LT 

1.28000000 

ggjg 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

itg/g 

0.5 

CRP-94-10B 

EXCV 

CSO 

135TNB 

13,5-TRlNITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Vig/g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

CSO 

13DNB 

U-dinitrobenzene 

LT 

0.50400000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

CSO 

246TNrr 

2,4,6>TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Vgjg 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

itg/g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6.DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

ftg'g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

13-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2A6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

ggig 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4.6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

gg/g 

0.5 

CRP-94-nA 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000 

gg/g 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4.6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

gg/g 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

gg/g 

0.5 

CRP.94-IIA 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

gg/g 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETTU^METHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

gg/g 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

gg/g 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

gg/g 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

gg/g 

0.5 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

135TNB 

13.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

gg/g 

5.0 

CRP-94.IIB 

EXCV 

CSO 

13DNB 

13-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6.TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94.IIB 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

gg/g 

5.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

site  Media  Meas  IMt  FTag” 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTMMETHYLENETOINITRA 

LT 

L28000000 

(ig/g 

5.0 

CRP-94-11B 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

ng/g 

5.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1^,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Jlg'g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

cso 

13DNB 

1^-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

flg/g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2.4,6-TRINTrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Hg/'g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCIX>TRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANnROA 

LT 

2.11000000 

9.0 

CRP.94-12A 

EXCV 

cso 

135TNB 

lAS-TRINTTROBENZENE 

LT 

0.92200000 

fig/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

cso 

13DNB 

l^DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

(ig/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Mg'g 

0.5 

CRP-94.12A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Mg'g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DlNrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Jig'g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Mg'g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Hg'g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

Jig/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

135TNB 

1^,5-TRINnROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

13DNB 

l^-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Hg'g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

(ig/g 

5.0 

CRP-94*12B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

fig'g 

5.0 

CRP-94.12B 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Hg'g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

jig/g 

5.0 

CjRP-94-12B 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINnRA 

LT 

1.28000000 

(ig/g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

(ig/'g 

5.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

cso 

135TNB 

lAS-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

n/% 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000 

|ig/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

cso 

246TNT 

2.4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg'g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

(ig/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

^g/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

fig/g 

10.0 

CRP-94.12C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINrrRA 

LT 

1.28000000 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

ng/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000 

ngfe 

0.5 

CRP.94-13A 

EXCV 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Mg'g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

ng/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

Hg'g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

ng^g 

0.5 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

135TNB 

W-TRINTTROBENZENE 

LT 

0.92200000 

flg^g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

vzlz 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

246TNT 

2.4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Hg/g 

5.0 

Data 

Qnal 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


CRP-94-13B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

fig/g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

K/g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

ggjg 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCIXtlRIMETHYLEOTTONTTRA 

LT 

1.28000000 

nl% 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

(ig/g 

5.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINlTROBENZENE 

LT 

0.92200000 

iig/g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Hg/'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

vtlg 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTEniAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

i.14000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCIX>TRIMETHYLENETRINirRA 

LT 

1.28000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2A6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1,3^-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

gg/g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000 

gg/g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

gg/g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

gg/g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

gg/g 

0.5 

CRP-94-i4A 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

gg/g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

gg/g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

gg/g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2A6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

gg/g 

0.5 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

135TNB 

LS^TOINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

gg'g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCIXiTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

v^g 

5.0 

CRP-94.14B 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

fig/g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

gg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000 

gg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6.TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

gg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

gg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

gg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

gg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

gg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

gg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

gg'g 

0.5 

CRP-94-15B 

EXCV 

CSO 

135TNB 

U,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

gg/g 

5.0 
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Site 

Type 

Media 

Type 
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Meas 

Bool 
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Unit 

Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

CRP-94-15B 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2,00000000 

Hg^g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

fie'g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

^g^g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCU)TETRAMETHyLENETETRA 

LT 

2.00000000 

(ig/g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Hg/'g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYClX)TRIMETHYLENETRINrrRA 

LT 

1.28000000 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANTIR0A 

LT 

2.11000000 

ne/g 

5.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

135TNB 

13,5-TRINnROBENZENE 

LT 

0.92200000 

iig/s 

10.0 

7 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

iig/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

fig/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Hg^g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

ng/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Hg'g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

ng/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

RDX 

CYCUJTRIMETHYLENETRINnRA 

LT 

1.28000000 

fig'g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2.4,6-TETRANTIROA 

LT 

2.11000000 

Mg'g 

10.0 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Mg'g 

0.5 

H 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

13DNB 

l^-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

vets 

0.5 

H 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

fig/g 

0.5 

H 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

24DNT 

2.4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

nii 

0.5 

H 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

(ig'g 

0.5 

H 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCIX)TETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

(ig/g 

0.5 

H 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Hg^g 

0.5 

H 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCIXITRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

fig/g 

0.5 

H 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANnROA 

LT 

2.11000000 

fig^g 

0.5 

H 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

135TNB 

13,5-TRINnROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Mg/g 

0.5 

H 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

13DNB 

13-DINnROBENZENE 

LT 

0.50400000 

jig/g 

0.5 

H 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRlNnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

jig/g 

0.5 

H 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

ng/g 

0.5 

H 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

ng/g 

0.5 

H 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

flg/g 

0.5 

H 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Hg^g 

0.5 

H 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

(tg/g 

0.5 

H 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

flg'g 

0.5 

H 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

135TNB 

13,5-TRINnROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Mg/g 

0.5 

H 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

13DNB 

13-DINnROBENZENE 

LT 

0.50400000 

vsit 

0.5 

H 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

flg/g 

0.5 

H 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

ng/g 

0,5 

H 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

J»g/g 

0.5 

H 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

0.5 

H 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

m 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

ftg/g 

0.5 

H 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

(Ig'g 

0.5 

H 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANnROA 

LT 

2.11000000 

(Ig'g 

0.5 

H 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

135TNB 

13,5-TRINnROBENZENE 

LT 

0.92200000 

ng'g 

0.5 

H 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINnROBENZENE 

LT 

0.50400000 

(Ig'g 

0.5 

H 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

)tg/g 

0.5 

H 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

flg^g 

0.5 

H 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

flg/g 

0.5 

H 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

ng% 

0.5 

H 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

ng/g 

0.5 

H 

Dirta 

Qoal 
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Site  ID 

Site 

Type 
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Type 

Test  Name 

Meas 
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Unit 

Meas 

Deptii 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg^g 

0.5 

H 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANnROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg'g 

0.5 

H 

CRS-944)5 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg'g 

0.5 

H 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

PS'g 

0.5 

H 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6.DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg^g 

0.5 

H 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg'g 

0.5 

H 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg^g 

0.5 

H 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINnROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg'g 

0.5 

H 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

0.5 

H 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg'g 

0.5 

H 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg'g 

0.5 

H 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg'g 

0.5 

H 

CRS-94.06 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

pg'g 

0.5 

H 

CRS.94-07 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg'g 

0.5 

H 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANnROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINnROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

13DNB 

U-DINTIROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg'g 

0.5 

H 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINnROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg'g 

0.5 

H 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-10 

SURF 

CSO 

135TNB 

U,5-TRINnROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0,5 

H 

CRS-94-10 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINnROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-10 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINnROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-10 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

H 
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Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 
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Bool 
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Meas 
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Flag 

Code 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

0,5 

H 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Mg/g 

0.5 

H 

CRS-94-10 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Mg'g 

0,5 

H 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

RDX 

CYCIXiXIOMETHYLENETRINrrRA 

LT 

1,28000000 

(ig'g 

0.5 

H 

CRS-94-10 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METim.-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

Mg'g 

0.5 

H 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Mg'g 

0.5 

H 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Mg'g 

0.5 

H 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Mg'g 

0.5 

H 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Mg/'g 

0.5 

H 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

jig'g 

0.5 

H 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

0.5 

H 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

fig/g 

0.5 

H 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

Hg/g 

0,5 

H 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

Mg^g 

0,5 

H 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Hg'g 

0.5 

H 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

13DNB 

l^-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Hg/'g 

0,5 

H 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

fig'g 

0.5 

H 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Jig'g 

0.5 

H 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg'g 

0.5 

H 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Hg^g 

0.5 

H 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/'g 

0.5 

H 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

Pg'g 

0.5 

H 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

Pg^g 

0.5 

H 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

135TNB 

1A5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/'g 

0.5 

H 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

13DNB 

l^-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Pg'g 

0.5 

H 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

246TNT 

2,4.6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Pg'g 

0.5 

H 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Pg'g 

0.5 

H 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINnR.OTOUJENE 

LT 

2.00000000 

Pg'g 

0.5 

H 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Pg'g 

0.5 

H 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Pg'g 

0.5 

H 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1,28000000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITR0A 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

H 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94.14 

SURF 

cso 

246TNT 

2,4.6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

Pg^g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

TETRYL 

N-METHYL.N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

135TNB 

13.5-TRINrrROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

13DNB 

13-DINnROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Pg% 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Pg% 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINriRA 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


CRS-94-16 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

ng/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

ve/e. 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/'g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

ftg'g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

MB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

v^% 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

RDX 

CyCU)TRIMETHYLENETRINrrRA 

LT 

1.28000000 

Hg'g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,^TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

ms's 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Mg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

13DNB 

L3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

iig^g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

ng/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

llg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

v^z 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1,14000000 

flg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

Mg^g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANrrROA 

LT 

2.11000000 

(ig/'g 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

vziz 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Mg/g 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRA 

LT 

2.00000000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Mg'g 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRA 

LT 

1.28000000 

vzJz 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROA 

LT 

2.11000000 

zz/z 

0.5 

Chemical  Class:  METALS 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

17600.00000 

vzlz 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.67000000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

139.0000000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.84200000 

llg'g 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

39500,00000 

llg'g 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vz/z 

5.0 

CRP.94-OIA 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

8.05000000 

vzlz 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

17.60000000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

10.10000000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

18100.00000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

4260.000000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

7280.000000 

vzlz 

5,0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

381.0000000 

vzlz 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

333.0000000 

vzlz 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

13.30000000 

vzlz 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

vzlz 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vzlz 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

v^z 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vzlz 

5,0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

29.90000000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

47.70000000 

vzlz 

5.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

10800.00000 

Pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.77000000 

Jig/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

89.40000000 

pg^g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.56200000 

(ig/g 

7.0 

CRP.94-OIB 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

19800.00000 

Pg'g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

5.17000000 

Hg'g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

11.40000000 

fig^g 

7.0 

CRP-94^1B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

12.20000000 

Hg/g 

7.0 

H 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

13200.00000 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2650.000000 

Hg^g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

5390.000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

287.0000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

300.0000000 

Hg^g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

9.35000000 

Mg'g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Mg'g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Jig/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

(ig/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

19.10000000 

Pg'g 

7,0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

218.0000000 

fig/g 

7.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Pg^g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

12700.00000 

pg'g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.85000000 

Pg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

126.0000000 

Pg'g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.65700000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

25200.00000 

Pg'g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

2.63000000 

Pg^g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

6.39000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

18.80000000 

Pg'g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

eu 

COPPER 

28.80000000 

pg^g 

9.0 

H 

CRP-94^1C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

22300.00000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2860.000000 

Pg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

5470.000000 

pg/g 

9.0 

CRP-9401C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

326.0000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

291.0000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

11.90000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

48.50000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

20.70000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

1040.000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

4630.000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.58000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

46.60000000 

pg/g 

10.0 

CRP.94-OID 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

14500.00000 

pg/g 

10.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Bata 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

ng/g 

10.0 

CRP.94-01D 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.06000000 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

5.66000000 

ng/g 

10-0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

32.10000000 

V’t/t 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

10200.00000 

10.0 

CRP-94^1D 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

v%lz 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1080.000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2300.000000 

v^z 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

133.0000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

195.0000000 

Hg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

4.96000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vztz 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vzJz 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

9.88000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

697.0000000 

vztz 

10.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vziz 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

17800.00000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

17.50000000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

123.0000000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.70100000 

vztz 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

23600.00000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

9.48000000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

7.52000000 

v^z 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

19.20000000 

v^z 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

99.60000000 

v^z 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

25100.00000 

(tg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

vzIz 

5.0 

CRP-9402A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

4370.000000 

vzIz 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

6740.000000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

448.0000000 

vziz 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

249.0000000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

15.50000000 

vziz 

5.0 

CRP.94-02A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

19.60000000 

vziz 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vziz 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vziz 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vziz 

5.0 

CRP.94-02A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

26.20000000 

vziz 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

12000.00000 

vziz 

5.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vziz 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

15900.00000 

vziz 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.02000000 

vziz 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

111.0000000 

vziz 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.73000000 

vzJz 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

27200.00000 

vziz 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vziz 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

6.70000000 

vziz 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

16.50000000 

vziz 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

7.70000000 

vziz 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

15200.00000 

vziz 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

vziz 

7.0 

75 


Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data _ _ 

site  Media  ~  Meas  Unit  Flag  Date 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


CRP-94-02B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3290.000000 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

6420.000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

357.0000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

488.0000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

11.30000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg^g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

24.00000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

51.70000000 

pg/g 

7.0 

CRP.94-02C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg^g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

13500.00000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.29000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

103.0000000 

ps'g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.73600000 

pg'g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

27500.00000 

pg'g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

6.06000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

14.00000000 

pg'g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

11.50000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

12900.00000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2690.000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

5070.000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

289.0000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

502.0000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

10.90000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

21.50000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

178.0000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

20100.00000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.20000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

148.0000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

1.02000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

27900.00000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

8.56000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

20.70000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

42.50000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

24200.00000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

4480.000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

7390.000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

413.0000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

312.0000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

15.20000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

12.50000000 

pg/g 

10,0 

16 


Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  METALS 


CRP.94-02D 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

29.60000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

2500.000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg^g 

5.0 

CRP.94-03A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

16200.00000 

Mg^g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.10000000 

Mg'g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

119.0000000 

Mg'g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.74200000 

Mg/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

32200.00000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

7.26000000 

Mg'g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

15.80000000 

Mg'g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

9.70000000 

Jig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

15800.00000 

Hg'g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Jig^g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3830.000000 

fig^g 

5.0 

CRP-94^3A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

7210.000000 

Mg/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

364.0000000 

Hg'g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

1030.000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

Ml 

NICKEL 

12.20000000 

»ig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg'g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

23.90000000 

Hg'g 

5.0 

CRP.94-03A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

43.80000000 

fig/g 

5.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

17000.00000 

Hg/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.07000000 

ns's 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

135.0000000 

Hg/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Jig/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

25300.00000 

Hg/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

6.93000000 

Hg/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

15.80000000 

vdt. 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

8.73000000 

Hg/g 

7.0 

CRP.94-03B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

15100.00000 

Hg/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3810.000000 

(ig/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

6270.000000 

Hg'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

332.0000000 

fig^g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

2070.000000 

(tg^g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

11.50000000 

Hg/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Mg'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

jig/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

fig/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

25.10000000 

V-tJt 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

39.70000000 

\^^% 

7.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

9.0 

77 


Site  ID 


Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

ate  Media  ^  Me^  TMt  Rag  Data 

Xype  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

9420.000000 

fig/g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.92000000 

ne'e 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

86.20000000 

fig/g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

19300.00000 

Mg'g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

ne'g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

co 

COBALT 

5.18000000 

(ig^g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

10.70000000 

^g/'g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

4.28000000 

jig'g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

9600.000000 

^g/g 

9.0 

CRP-94^3C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg'g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

2070.000000 

Mg's 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4220.000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

288.0000000 

fig/g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

996.0000000 

(»g/g 

9.0 

CRP.94-03C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

7.91000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

ftg/g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

fig'g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

i»g/g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

fig^g 

9.0 

CRP-94^3C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

16.20000000 

i»g/g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

27.90000000 

9.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

17100.00000 

M©'g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.14000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

138.0000000 

veli 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.73600000 

(‘g'g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

18300.00000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

{‘g'g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

cso 

co 

COBALT 

6.38000000 

j^g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

16.90000000 

Hg'g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

9.00000000 

Hg^g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

16200.00000 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

(Ig'g 

10.0 

CRP-94^3D 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

3870.000000 

flg'g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

6970.000000 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

390.0000000 

flg^g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

1900.000000 

ng/g 

10.0 

CRP.94-03D 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

11.30000000 

Hg^g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7,44000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

(Ig^g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

lig/g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

25.20000000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

46.40000000 

(tg/g 

10.0 

CRP.94^4A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

^g/g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

17300.00000 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.55000000 

(ig/'g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

149.0000000 

Hg^g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.76100000 

(‘g'g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

35100.00000 

fig/g 

5.0 

CRP-94^4A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

1.81000000 

|»g/g 

5.0 

H 


H 


78 


Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

SHelP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie  Meas  Depth  Code  Qml 


Chemical  Class:  METALS 


CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

6.78000000 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

16.50000000 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

8.21000000 

^g/g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

15900.00000 

(ig/g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Mg/g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

4600.000000 

Jig/g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

6570.000000 

Mg^g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

364.0000000 

Mg^g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

287.0000000 

Hg'g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

12.30000000 

Jig/g 

5.0 

CRP-944)4A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

iig/g 

5.0 

CRP-94^4A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

fig/g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg'g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

24.70000000 

Mg/g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

356.0000000 

Mg/g 

5.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg'g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

12300.00000 

Hg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.23000000 

Mg's 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

83.90000000 

Mg^g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.61300000 

Hg'g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

24800.00000 

Mg^g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

5.35000000 

Hg'g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

13.40000000 

Hg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

5.34000000 

|ig/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

12500.00000 

^g/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

(ig^g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2730.000000 

Hg'g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4900.000000 

Hg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

296.0000000 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

293.0000000 

Hg'g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

10.30000000 

v-ziz 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

\iefz 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

\isfz 

7.0 

CRP-.94-04B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vzlz 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vzJz 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

23.00000000 

v-ziz 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

47.00000000 

vziz 

7.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

\^z 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

10600.00000 

^g'g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.26000000 

zziz 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

83.30000000 

vz/z 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

ng/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

16300.00000 

Mg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

v^zlz 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

4.75000000 

ng/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

11.20000000 

v^z/z 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

4.91000000 

Mg'g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

10900.00000 

v-ziz 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

v-ztz 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2240.000000 

z-ztz 

9.0 

79 


Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 


Chemical  Class:  METALS 


CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4430.000000 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

249.0000000 

ne/s 

9.0 

CRP-94<04C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

493.0000000 

ne/s 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

7.53000000 

fig/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

fig/S 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

ne/e 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

(ig/g 

9.0 

CRP-944)4C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

fig's 

9.0 

CRP-94^4C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

17.00000000 

fig's 

9.0 

CRP-94^4C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

35.10000000 

fig/g 

9.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

fig's 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

7410.000000 

fig's 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.86000000 

fig's 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

64.70000000 

fig's 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.52100000 

fig's 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

14100.00000 

fig's 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

fig's 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

3.52000000 

fig's 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

7.92000000 

fig's 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

10.20000000 

fig's 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

CSO 

EE 

IRON 

8390.000000 

fig's 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

fig's 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1730.000000 

fig's 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3210.000000 

fig's 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

189.0000000 

fig's 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

252.0000000 

fig's 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

6.32000000 

fig's 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

fig's 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

fig's 

10.0 

CRP-94^4D 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

fig's 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

fig's 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

13.00000000 

fig's 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

231.0000000 

fig's 

10.0 

CRP.94-05A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

fig's 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

16700.00000 

fig's 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.53000000 

fig's 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

152.0000000 

fig's 

4.0 

CRP-944)5A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.84800000 

fig's 

4.0 

CRP.94-05A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

45100.00000 

fig's 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

21.60000000 

fig's 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

8.68000000 

fig's 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

16.50000000 

fig's 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

13.00000000 

fig's 

4.0 

CRP-944)5A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

16100.00000 

fig's 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

fig's 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

4290.000000 

fig's 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

6730.000000 

fig's 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

508.0000000 

fig's 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

262.0000000 

fig's 

4.0 

CRP-94^5A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

16.80000000 

fig's 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

fig's 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

fig's 

4.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  Media  Meas  Unit  FU;  Data 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


CRP-94-05A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

jig'g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

(ig'g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

25.50000000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

6300.000000 

Mg^g 

4.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

l»g^g 

5.0 

CRP-94^5B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

16200.00000 

Fg'g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.57000000 

Hg^g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

136.0000000 

lie's 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.73900000 

llgig 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

38000.00000 

llg/g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

12.80000000 

flg/g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

7.22000000 

llgig 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

15.50000000 

lie's 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

11.00000000 

lie's 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

15700.00000 

(ig'g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

ee/e 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

4180.000000 

ne'e 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

6640.000000 

v^s 

5,0 

CRP-94-05B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

430.0000000 

^g'g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

308.0000000 

V-gjg 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

13.80000000 

itg'g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

v^e 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

eeJe 

5.0 

CRP.94-05B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

ve/s 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

ee/s 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

24.90000000 

ee/e 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

5300.000000 

iig/g 

5.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

iig/g 

7.0 

CRP-9«5C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

16200.00000 

lie's 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.02000000 

lie's 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

125.0000000 

^g/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.78500000 

lie's 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

30000.00000 

lie's 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

iig/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

5.98000000 

Hg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

16.10000000 

lie's 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

11.40000000 

lie's 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

16000.00000 

Hg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

lie's 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

3690.000000 

tie's 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

6220.000000 

tig's 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

359.0000000 

lie's 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

385.0000000 

tie's 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

12.20000000 

tig's 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

lie's 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

lie's 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

lie's 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

ss/s 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

25.00000000 

vs/s 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

186.0000000 

ee/e 

7.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

ve/e 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

14400.00000 

es/s 

10.0 
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Media 

SHelD  Type  Type 


Chemical  Class:  METALS 


Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data _ 


Meas  Unit 

Test  Name  _ Bool  Value  Meas 


4.50000000  jig/g 
116.0000000  figfs 

0.77000000  lig/g 

20100.00000  ]ig/g 

1.20000000  ngg 
6.25000000  |ig/g 

14.60000000  (igfg 
8.66000000  ng/g 

14800.00000  (ig/g 
0.05000000  jig/s 
3070.000000  Hg/fe 
5730.000000  ng/g 
362.0000000  ng/g 
394.0000000  ng/g 
11.70000000  ftgfg 
7.44000000  |ig/g 

19.60000000  ^lgfg 
0.44900000  ng/g 

34.30000000  ng/g 
22.10000000  ^lgfg 
47.40000000  ng/g 
0.80300000  figfg 
23700.00000  fig'g 
7.21000000  Hg'g 
220.0000000  ng/g 
1.11000000  ng'g 
47400.00000  iig/g 

1.20000000  (ig/g 
6.53000000  ^g/g 

23.20000000  fig'g 

20.80000000  ng/g 
23200.00000  jig/g 

0.05000000  (ig/g 
9250.000000  Mg^g 
14600.00000  (ig/g 
589.0000000  jig/g 
657.0000000  fig/g 

16.50000000  )ig/g 

22.50000000  ng/g 

19.60000000  fig/g 

0.44900000  ng/g 

34.30000000  |ig/g 

27.80000000  ^g/g 
73.00000000  ^g/g 

0.80300000  ng/g 
40100.00000  fig/g 

11.30000000  jig^g 
245.0000000  fig/g 

1.79000000  ng/g 
34300.00000  iig/g 
1.20000000  ng/g 
9.72000000  ng/g 


CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

CRP-94^5D 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

CRP.94-05D 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

CKP-94-05D 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

Cia>-94-06A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


SHelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

38.30000000 

MS^g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

22.40000000 

Pg/'g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

35900.00000 

Pg'g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

5.0 

CRP<94-06B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

9440.000000 

Pg'g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

12700.00000 

Pg'g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

513.0000000 

pg/'g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

6140.000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

Ml 

NICKEL 

27.00000000 

Pg^g 

5.0 

7 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

19.70000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

5.0 

7 

CRP.94-06B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Pg/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Pg'g 

5.0 

7 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

49.40000000 

Pg^g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

85.10000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

6110.000000 

Pg^g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.11000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

60.00000000 

Pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.60400000 

Pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

85000.00000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

4.21000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

7.50000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

3.60000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

7000.000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

0.11900000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1080.000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4970.000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

63.80000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

1950.000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

5.08000000 

pg/g 

10.0 

7 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

10.90000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

SB 

AITHMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

10.0 

7 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

10.0 

7 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

11.90000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

15.20000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Pg^g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

26300.00000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

7.00000000 

Pg'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

289.0000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

1.17000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

46300.00000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

8.22000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

23.30000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

21.60000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

25600.00000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

10700.00000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

16300.00000 

pg/g 

0.5 

Data 

Qaat 


I 

JR 

J 


I 

JR 

J 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flas 

Code 

D^ 

Qaal 

Chemical  Class:  METALS 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

649.0000000 

ns/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

731.0000000 

v^e/s 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

18.30000000 

0.5 

7 

I 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

20.20000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

\islz 

0.5 

7 

JR 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg's 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

35.80000000 

Mg's 

0.5 

7 

J 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

27.40000000 

flg^g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

78.40000000 

Mg/g 

0.5 

CRP.94-07B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg's 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

42400.00000 

Jig/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

11.60000000 

Mg^g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

265,0000000 

ms's 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

1.77000000 

Mg's 

5.0 

CRP-^94-07B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

38300.00000 

Mg'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

11.10000000 

Mg's 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

37.90000000 

Mg's 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

24.20000000 

Mg's 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

36500.00000 

Mg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Mg'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

10600.00000 

Iig% 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

13700.00000 

Rg^g 

5.0 

CRP.94-07B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

545.0000000 

Mg'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

6800.000000 

Mg'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

26.80000000 

Mg'g 

5.0 

7 

I 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

21.90000000 

Mg'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Mg'g 

5.0 

7 

JR 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg'g 

5.0 

7 

J 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

48.50000000 

Mg'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

89.30000000 

Mg'g 

5.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

11200.00000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94^7C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

78.40000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.54100000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

4000.000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

5.44000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

12.90000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

7,87000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

13100.00000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.05950000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1880.000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3250.000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

250.0000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

2750.000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

11.70000000 

Mg'g 

10.0 

7 

I 

CRP-94^7C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

10.70000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94^7C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Mg'g 

10.0 

7 

JR 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg'g 

10.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


She  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qoal 

Chemical  Class:  METALS 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

10.0 

7 

J 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

16.20000000 

pg/g 

10.0 

CRP.9«7C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

36.90000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

39800.00000 

PS's 

0.5 

CRP-9«8A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.62000000 

PS'S 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

412.0000000 

PS^g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

1.71000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

49500.00000 

pg^g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg^g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

11.20000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

34.30000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

26.60000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

35000.00000 

pg'g 

0.5 

CRP.94-O8A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

15700.00000 

pg^g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

21300.00000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

732.0000000 

pg^g 

0.5 

CRP-94^8A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

961.0000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

24.20000000 

pg'g 

0.5 

7 

I 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

25.50000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg'g 

0.5 

7 

JR 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg'g 

0.5 

7 

J 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

39.90000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

99-90000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

40100.00000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

9.82000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94^8B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

239.0000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

1.64000000 

pg'g 

5.0 

CRP.94-O8B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

40300.00000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

10.30000000 

pg'g 

5,0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

36.20000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94^8B 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

23.20000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

34600.00000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

10500.00000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

13300.00000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

531.0000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

6840.000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

25.20000000 

pg'g 

5.0 

7 

I 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

19.10000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg'g 

5.0 

7 

JR 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

55.30000000 

pg'g 

5.0 

7 

J 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

47.80000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

84.10000000 

pg'g 

5.0 

CRP-944)8C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

3280.000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.78000000 

pg'g 

10.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

37.20000000 

jig^g 

10.0 

CRP.94-O8C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.76500000 

Hg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

140000.0000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Pg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

5.13000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94^8C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

3.50000000 

fig/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

11.90000000 

Pg^g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

3670.000000 

(ig^g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

558.0000000 

Pg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

1920.000000 

Pg^g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

31.70000000 

Pg^g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

1420.000000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

13.60000000 

Pg^g 

10.0 

7 

CRP-94^8C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Pg'g 

10.0 

CRP.94-O8C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg^g 

10.0 

7 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

10.0 

CRP-94^8C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Pg^g 

10.0 

7 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

3-45000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

8.84000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg^g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Pg'g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

23600.00000 

pg^g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

26500.00000 

pg^g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.71000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

212.0000000 

Pg^g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

257-0000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.94500000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

1.11000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94^A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

34800.00000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

47800.00000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

7.62000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

8.49000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

22.10000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

22.80000000 

pg'g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

26.40000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

21.50000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

21400.00000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

24800.00000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP.94-09A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

9300.000000 

pg/g 

0.5 

CRP.94-09A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

10900.00000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94^9A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

13800.00000 

pg/g 

0.5 

CRP-94^9A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

16000.00000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-9«9A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

637.0000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

611.0000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

780.0000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

912.0000000 

pg/g 

0.5 

D 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qoal 

Chemical  Class:  METALS 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

15.80000000 

0.5 

7 

I 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

17.20000000 

pg'g 

0.5 

D7 

I 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

36.30000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

19.20000000 

pg'g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg'g 

0.5 

7 

JR 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

D7 

JR 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

38.20000000 

pg/g 

0.5 

7 

J 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg'g 

0.5 

D7 

J 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

27.80000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

28.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

70.00000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

72.20000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-9-<M)9B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

5,0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

36900.00000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

35100.00000 

pg/g 

5.0 

D 

CRP-944)9B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

9.39000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

9.16000000 

pg/g 

5.0 

D 

CRP-94^9B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

211.0000000 

pg/g 

5.0 

CRP.94-09B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

236.0000000 

pg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

1.55000000 

pg/g 

5.0 

CRP.94^9B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

1.41000000 

pg/g 

5.0 

D 

CRP-9«9B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

45000.00000 

pg/g 

5.0 

CRP-944)9B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

31500.00000 

pg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

10.00000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

9.19000000 

pg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

33.20000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94^9B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

32.30000000 

pg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

22.70000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

21.20000000 

pg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

32900.00000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

30400.00000 

pg/g 

5.0 

D 

CRP-94^9B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0,05000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

10200.00000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

9640.000000 

pg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

14000.00000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

13300.00000 

pg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

530.0000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

526.0000000 

pg/g 

5.0 

D 

CRP-9409B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

5680.000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

5250.000000 

pg/g 

5.0 

D 

CRP*94-09B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

24.00000000 

pg/g 

5.0 

7 

I 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

21.80000000 

pg/g 

5.0 

D7 

I 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

18.40000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

11.70000000 

pg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

5.0 

7 

JR 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

5.0 

D7 

JR 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


She  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

Chemical  Class:  METALS 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/s 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

ns/z 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

45.70000000 

{igfz 

5.0 

7 

J 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

nz/z 

5.0 

D7 

J 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

43.40000000 

Mg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

42.30000000 

Hg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

83.00000000 

ng/'g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

77.80000000 

liz/z 

5.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

lizfz 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

ixz/z 

10.0 

D 

CRP.94-09C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

29400.00000 

ng^g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

31000.00000 

Mg^g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

8.62000000 

fis'g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

8.55000000 

\iele 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

215.0000000 

^g/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

196.0000000 

Hg^g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

1.27000000 

fig/Z 

10.0 

CRP.94-09C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

1.38000000 

(ig'g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

31800.00000 

Hg'g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

27000,00000 

Hg/g 

10.0 

D 

CRP-9«9C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

ng/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

^g/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

8.92000000 

10.0 

CRP-94^9C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

9.60000000 

ngz 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

29.90000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

29.50000000 

Hg'g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

19.70000000 

Hg^g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

21.70000000 

(ig^g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

29400.00000 

ng/g 

10.0 

CRP.94-09C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

31500.00000 

ng/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

(‘g'g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

ng/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

6020.000000 

fig/z 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

6790.000000 

ng'g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

10400.00000 

tiz/z 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

11300.00000 

(Ig/'g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

490.0000000 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

557.0000000 

Hg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

5230.000000 

Hg^g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

5760.000000 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

23.40000000 

vz/z 

10.0 

7 

I 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

22.60000000 

flg/g 

10,0 

D7 

I 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

13.80000000 

Jlg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

15.50000000 

^z/z 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

ng/g 

10.0 

7 

JR 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Jlg/g 

10.0 

D7 

JR 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg/g 

10.0 

D 

CRP-94^9C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

50.10000000 

fig/g 

10.0 

7 

J 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

fig^g 

10,0 

D7 

J 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

36.70000000 

fig/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

38.20000000 

Hg'g 

10.0 

D 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

SKe 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Unit 

Meas 

Depth 

¥lag 

Code 

Data 

Qua! 

Chemical  Class:  METALS 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

73.80000000 

(ig/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

85.00000000 

iig/g 

10.0 

D 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

lig/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

24600.00000 

itgfg 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.09000000 

ng/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

227.0000000 

0.5 

CRP.94-IOA 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

1.05000000 

llgfg 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

35700.00000 

ng/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

m/s 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

7.60000000 

Vg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

22.40000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

21.00000000 

p&'g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

24300.00000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

CRP.94.lOA 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

11100.00000 

pg/g 

0.5 

CRP.94-IOA 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

15500.00000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

646.0000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

1240.000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

16.70000000 

pg'g 

0.5 

7 

I 

CRP-94.IOA 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

21.00000000 

pg/g 

0.5 

CRP.94.lOA 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pgi'g 

0.5 

7 

JR 

CRP.94.lOA 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

CRP.94.lOA 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

7 

J 

CRP.94.lOA 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

26.00000000 

vgig 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

73.40000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94.IOB 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg'g 

5.0 

CRP.94.lOB 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

13800.00000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

9.44000000 

pg/g 

5.0 

CRP.94-IOB 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

80.80000000 

pgi'g 

5.0 

CRP.94-IOB 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.63700000 

pg'g 

5.0 

CRP-94.IOB 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

18600.00000 

pg/g 

5.0 

CRP.94.lOB 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94.IOB 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

5.87000000 

pg^g 

5.0 

CRP.94-IOB 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

13.50000000 

pg'g 

5.0 

CRP.94.lOB 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

9.11000000 

pg/g 

5.0 

CRP.94-IOB 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

14200.00000 

Vg/s. 

5.0 

CRP.94.lOB 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pgi'g 

5.0 

CRP.94-IOB 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

3310,000000 

pg'g 

5.0 

CRP.94.lOB 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

5150.000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

215.0000000 

vg/g 

5.0 

CRP.94.lOB 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

2440.000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

11.30000000 

pg^g 

5.0 

7 

I 

CRP.94-IOB 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

9.51000000 

pg'g 

5.0 

CRP.94.lOB 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg^g 

5.0 

7 

JR 

CRP.94-IOB 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg^g 

5.0 

CRP.94-IOB 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vg/g 

5.0 

7 

J 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

18.50000000 

vg/g 

5.0 

CRP.94-IOB 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

31.80000000 

vg/g 

5.0 

CRP.94-IOC 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pgi'g 

10.0 

CRP.94-IOC 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

11200.00000 

gg/g 

10.0 

CRP.94-IOC 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.74000000 

pgi'g 

10.0 

CRP.94.lOC 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

112.0000000 

pgi'g 

10.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Chemical  Class:  METALS 


CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

CRP-94.10C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

CIiP-94-lOC 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

CRP-94-UA 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

CRP-94-nB 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

CItP-94-llB 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

1.03000000  (ig/g  10.0 

77000.00000  |ig/g  10.0 

LT  1.20000000  ng/g  10.0 

3.81000000  ng/g  10.0 

11.50000000  (ig/g  10.0 

9.06000000  fig^g  10.0 

11400.00000  |ig/g  10.0 

LT  0.05000000  (ig/g  10.0 

2400.000000  ng/g  10.0 

4290.000000  ng^g  10.0 

173.0000000  (ig/g  10.0 

2590.000000  ng/g  10.0 

7.72000000  ng/g  10.0  7  I 

13.40000000  ng/g  10.0 

LT  19.60000000  ng/g  10.0  7  JR 

LT  0.44900000  jig/g  10.0 

LT  34.30000000  jig^g  10.0  7  J 

12.00000000  (ig/g  10.0 

38.30000000  ns/g  10.0 

LT  0.80300000  hS^S  0.5 

1160.000000  (ig/g  0.5 

LT  2.50000000  ^g/g  0.5 

11.20000000  ng/g  0.5 

LT  0.42700000  ng/g  0.5 

100000.0000  Hg/g  0.5 

LT  1.20000000  jig/g  0.5 

LT  2.50000000  }ig/g  0.5 

1.28000000  ng/g  0.5 

4.03000000  ng/g  0.5 

1680.000000  ng/g  0.5 

LT  0.05000000  jig/g  0.5 

339.0000000  fig/g  0.5 

901.0000000  jig/g  0.5 

34.50000000  (ig/g  0.5 

56.60000000  ns's  0-5 

4.53000000  ng^g  0.5  7  I 

LT  7.44000000  ng/g  0.5 

LT  19.60000000  HS'g  0.5  7  JR 

LT  0.44900000  (ig/g  0.5 

LT  34.30000000  (ig/g  0.5  7  J 

2.08000000  (ig/g  0.5 

11.10000000  (ig/g  0.5 

LT  0.80300000  (ig/g  5.0 

3700.000000  (ig/g  5.0 

LT  2.50000000  (ig/g  5.0 

34.30000000  (ig/g  5.0 

LT  0.42700000  (ig/g  5.0 

65000.00000  (ig/g  5.0 

LT  1.20000000  (ig/g  5.0 

3.66000000  (ig/g  5.0 

3.72000000  (ig/g  5.0 

12.90000000  (ig/g  5.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  METALS 


CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

CRP-94-nB 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

CJtP-94.11B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

CRP-94.11B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

CRP-94-nC 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

CRP-94.nC 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

CRP-94-nC 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

CRP-94.11C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

CRP.94-UC 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

CRP-94.12A 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

CRP-94<12A 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

CRP-94.12A 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

5450.000000  fig/g  5.0 

LT  0.05000000  ng/g  5.0 

1040.000000  pg/g  5.0 

1990.000000  pg/g  5.0 

158.0000000  pg/g  5.0 

69.10000000  pg/g  5.0 

4.61000000  pg/g  5.0  7  I 

9.24000000  pg/g  5.0 

LT  19.60000000  pg/g  5.0  7  JR 

LT  0.44900000  pg/g  5.0 

48.70000000  pg/g  5.0  7  J 

5.13000000  pg/g  5.0 

33.50000000  pg/g  5.0 

LT  0.80300000  pg/g  9.0 

1690.000000  pg/g  9.0 

LT  2.50000000  pg/g  9.0 

14.90000000  pg/g  9.0 

LT  0.42700000  pg/g  9.0 

20800.00000  pg/g  9.0 

LT  1.20000000  pg/g  9.0 

LT  2.50000000  pg/g  9.0 

2.91000000  pg/g  9.0 

4.66000000  pg/g  9.0 

4200.000000  pg/g  9.0 

LT  0.05000000  pg/g  9.0 

296.0000000  pg/g  9.0 

2150.000000  pg/g  9.0 

46.90000000  pg/g  9.0 

78.40000000  pg/g  9.0 

3.50000000  pg/g  9.0  7  I 

LT  7.44000000  pg/g  9.0 

LT  19.60000000  pg/g  9.0  7  JR 

LT  0.44900000  pg/g  9.0 

LT  34.30000000  pg/g  9.0  7  J 

4.98000000  pg/g  9.0 

12.40000000  pg/g  9.0 

LT  0.80300000  pg/g  0.5 

274.0000000  pg/g  0.5 

9.49000000  pg/g  0.5 

26.00000000  pg/g  0.5 

LT  0.42700000  pg/g  0.5 

4900.000000  pg/g  0.5 

4.94000000  pg/g  0.5 

2.66000000  pg/g  0.5 

5.41000000  pg/g  0.5 

10.10000000  pg/g  0.5 

1090.000000  pg/g  0.5 

0.08970000  pg/g  0.5 

750.0000000  pg/g  0.5 

469.0000000  pg/g  0.5 

16.80000000  pg/g  0.5 

75.60000000  pg/g  0.5 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  METALS 


CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

5.81000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

10.80000000 

US's 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Mg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg^g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

37.30000000 

fig/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

5.01000000 

^g/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

811.0000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-12B 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

940.0000000 

Hg^g 

5-0 

CRP-94-12B 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000000 

Mg'g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

11.70000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

fiff'g 

5.0 

CRP.94-12B 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

38000.00000 

Mg'g 

5.0 

CRP.94-12B 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg'g 

5.0 

CRP-94-I2B 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

Hg'g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

2.52000000 

Hg^'g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

LT 

2.84000000 

Hg^g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

2870.000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Jig'g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

229.0000000 

fig'g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

1440.000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

32.20000000 

Hg/g 

5.0 

CRP.94-12B 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

49.60000000 

Hg'g 

5.0 

CRP.94-12B 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

LT 

2.74000000 

Hg/g 

5-0 

CRP-94-12B 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

(ig^g 

5.0 

CRP.94-12B 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

v^s/s 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

37.40000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

3.83000000 

Jig/g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

31.70000000 

Hg/g 

5.0 

CRP.94-12C 

EXCV 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

1440.000000 

^g'g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000000 

fig'g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

12.90000000 

fig/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Jig^g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

41600.00000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94.12C 

EXCV 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

3.67000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

CU 

COPPER 

3.40000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

FE 

IRON 

4580.000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

K 

POTASSIUM 

352.0000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2380.000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

MN 

MANGANESE 

55.80000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

NA 

SODIUM 

88.10000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

NI 

NICKEL 

3.84000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94>12C 

EXCV 

CSO 

TL 

THALLIUM 

45.70000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94.12C 

EXCV 

CSO 

V 

VANADIUM 

5.44000000 

Mg'g 

10.0 

I 

JR 

J 


I 


J 


I 

JR 

J 
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Site  ID 


Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Fla;  Data 

Type  Type  TestName  Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  METALS 


CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

ZN 

ZINC 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

BA 

BARIUM 

CRP.94-13A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

CRP-94*13A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

CRP-94.13A 

EXCV 

cso 

EE 

IRON 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

CRP-94.13A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

CRP-94.13A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

SB 

SELENIUM 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

CRP.94-13A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

CRP.94.13B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

CRP.94-13B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

CRP-94.13B 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

CRP.94.13B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

CRP.94-13B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

CRP-94.13B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

CRP.94-13B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

CRP-94.13B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

CRP.94.13C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

14.60000000  pg/'g  10.0 

LT  0.80300000  pg/g  0.5 

18100.00000  pg/g  0.3 

5.42000000  pg/'g  0.5 

136.0000000  pg/g  0.5 

0.73700000  pg/g  0.5 

36300.00000  pg/g  0.5 

LT  1.20000000  pg/g  0.5 

5.67000000  pg/g  0.5 

17.70000000  pg/g  0.5 

14.10000000  pg/g  0.5 

17600.00000  pg/g  0.5 

LT  0.05000000  pg/g  0.3 

5700.000000  pg/g  0.5 

9740.000000  pg/g  0.5 

375.0000000  pg/g  0.5 

277.0000000  pg/g  0.5 

14.00000000  pg/g  0.5  7  I 

12.80000000  pg/g  0.5 

LT  19.60000000  pg/g  0.5  7  JR 

LT  0.44900000  pg/g  0.5 

40.20000000  pg/g  0.5  7  J 

22.30000000  pg/g  0.5 

50.20000000  pg/g  0.5 

LT  0.80300000  pg/g  5.0 

3660.000000  pg/g  5.0 

3.96000000  pg/g  5.0 

40.70000000  pg/g  5.0 

LT  0.42700000  pg/g  5.0 

13500.00000  pg/g  5.0 

LT  1.20000000  pg/g  5.0 

LT  2.30000000  pg/g  5.0 

4.77000000  pg/g  5.0 

3.99000000  pg/g  5.0 

6850.000000  pg/g  5.0 

LT  0.05000000  pg/g  5.0 

750.0000000  pg/g  5.0 

1670.000000  pg/g  5.0 

108.0000000  pg/g  5.0 

102.0000000  pg/g  5.0 

4.19000000  pg/g  5.0  7  I 

LT  7.44000000  pg/g  5.0 

LT  19.60000000  pg/g  5.0  7  JR 

LT  0.44900000  pg/g  5.0 

LT  34.30000000  pg/g  5.0  7  J 

9.62000000  pg/g  5.0 

13.70000000  pg/g  5.0 

LT  0.80300000  pg/g  10.0 

231.0000000  pg/g  10.0 

3.50000000  pg/g  10.0 

19.00000000  pg/g  10.0 

LT  0.42700000  pg/g  10.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 

Site  ID _ Type  Type 

Chemical  Class:  METALS 


Test  Name 


Meas 

Bool  Value 


Flag  Data 

Depfli  Code  Qnal 


CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

CA 

CALCIUM 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

cu 

COPPER 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

LT 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

CRP-94-14A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

CRP-94-14A 

EXCV 

cso 

AL 

aluminum 

CRP-94-14A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

CRP-94-14A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

CRP-94-14A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

CRP-94-14A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

CRP-94-14A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

CRP-94-14A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

CRP-94-14A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

CRP-94-14A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

LT 

CRP-94-14A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

LT 

CRP-94-14A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

CRP-94-14A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

CRP-94-14A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

CRP-94-14A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

CRP-94-14A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

CRP-94-14A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

CRP-94-14A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

CRP-94-14A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

CRP-94-14A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

CRP-94-14A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

CRP-94-14A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

CRP-94-14A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

LT 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

4200.000000  fig/g 
1.56000000  ng/g 
2.50000000  fig/g 
3.76000000  fig/e 
7.00000000  ng^g 
796.0000000  ng/g 
0.05000000  ng^g 
663.0000000  fig^g 
362.0000000  fig/g 
12.00000000  ng/g 

64.60000000  ng^g 
3.83000000  nefg 
7.44000000  fig/g 

19.60000000  (ig/g 
0.44900000  jig/g 

34.30000000  ng^g 
4.54000000  fig/g 
9900.000000  ng/g 
0.80300000  \ig/g 
1440.000000  fig/g 
8.64000000  fig/g 
13.80000000  (ig/g 
0.42700000  \xg/g 
34900.00000  fig/g 

1.20000000  ng/g 
2.50000000  ng/g 
3.49000000  fig/g 
2.84000000  ngfg 

4240.000000  ng/g 
0.05000000  iig/g 
371.0000000  yig/g 
2150.000000  tigfg 
53.90000000  ng^g 

126.0000000  fig/g 

3.63000000  figg 
7.44000000  \xg/g 
19.60000000  fig/g 
0.44900000  fig/g 
34.30000000  fig/g 
4.45000000  fig/g 

38.70000000  fig/g 

0.80300000  fig/g 
1300.000000  fig/g 

5.20000000  fig^g 

10.70000000  ng^g 
0.42700000  fig/g 

20900.00000  fig/g 

1.20000000  ne'g 
2.50000000  fig/g 
2.57000000  fig/g 
2.84000000  fig/g 

5570.000000  |ig/g 


Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

Chemical  Class:  METALS 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

3S2.0000000 

MS^g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2010.000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

35.40000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

74,60000000 

Pg'g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

3.67000000 

pg/g 

5.0 

7 

I 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Pg^g 

5.0 

CRP-94.14B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Pg^g 

5.0 

7 

JR 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Pg'g 

5.0 

7 

J 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

5.38000000 

Pg'g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

15.60000000 

Pg^g 

5.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

10.0 

CRP-94.14C 

EXCV 

cso 

AL 

alx;minum 

1180.000000 

Pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

17.60000000 

Pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

9.52000000 

Pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

8420.000000 

pg/g 

10.0 

CRP.94-14C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg'g 

10.0 

CRP.94.14C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

Pg'g 

10.0 

CRP.94-14C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

1.66000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94.14C 

EXCV 

cso 

cu 

COPPER 

LT 

2.84000000 

Pg/g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

2170.000000 

pg'g 

10.0 

CRP.94-14C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

10.0 

CRP.94.14C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

257.0000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

1200.000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

29.30000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94.14C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

302.0000000 

pg'g 

10.0 

CRP.94-14C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

LT 

2.74000000 

pg'g 

10.0 

7 

I 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg'g 

10.0 

CRP.94-14C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg'g 

10.0 

7 

JR 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg'g 

10.0 

CRP.94-14C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg'g 

10.0 

7 

J 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

3.10000000 

pg'g 

10.0 

CRP.94-14C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

24.30000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg'g 

0.5 

CRP.94-15A 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

12700.00000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.25000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

93.60000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.55600000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

19600.00000 

pg'g 

0.5 

CRP.94-15A 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.51000000 

pg'g 

0.5 

CRP.94-15A 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

13.90000000 

pg'g 

0,5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

7.35000000 

pg'g 

0,5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

13600.00000 

pg'g 

0.5 

CRP.94-15A 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg'g 

0.5 

CRP.94-15A 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

2060.000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

5970.000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

126.0000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94.15A 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

3850.000000 

pg'g 

0.5 

CRP.94-15A 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

11.50000000 

pg'g 

0.5 

7 

I 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Shew 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Valne 

Unit 

Meas 

Depth 

Flas 

Code 

Data 

Qnal 

Chemical  Class:  METALS 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

Hg('g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

MS^g 

0.5 

7 

JR 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg'g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

0.5 

7 

J 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

21.50000000 

Mg's 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

28.20000000 

Mg'g 

0.5 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

fig's 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

14500.00000 

fig's 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.94000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

86.20000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.60400000 

fig's 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

38700.00000 

fig's 

5.0 

CRP-94.15B 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

5.42000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

13.00000000 

ms's 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

8.53000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

13500.00000 

fig's 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

3440.000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

6240.000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

286.0000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

1790.000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

10.70000000 

fig's 

5.0 

7 

I 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

fig's 

5.0 

CRP.94-15B 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

fig's 

5.0 

7 

JR 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

fig's 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

fig's 

5.0 

7 

J 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

20.70000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

30.00000000 

fig's 

5.0 

CRP.94-15C 

EXCV 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

fig's 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

AL 

ALUMINUM 

7970.000000 

fig's 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.10000000 

fig's 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

BA 

BARIUM 

72.90000000 

fig's 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

fig's 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

CA 

CALCIUM 

37500.00000 

fig's 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

fig's 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

CO 

COBALT 

3.37000000 

fig's 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

CR 

CHROMIUM 

7.58000000 

fig's 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

CU 

COPPER 

5.61000000 

fig's 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

FE 

IRON 

8550.000000 

fig's 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

fig's 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

K 

POTASSIUM 

1990.000000 

fig's 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4220.000000 

fig's 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

MN 

MANGANESE 

145.0000000 

fig's 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

NA 

SODIUM 

918.0000000 

fig's 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

NI 

NICKEL 

5.55000000 

fig's 

10.0 

7 

I 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

fig's 

10,0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

fig's 

10.0 

7 

JR 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

fig's 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

fig's 

10.0 

7 

J 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

V 

VANADIUM 

13.60000000 

fig's 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

ZN 

ZINC 

21.20000000 

fig's 

10.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


CRS.94-01 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

12600.00000 

0.5 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.79000000 

t*8/6 

0.5 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

107.0000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94>01 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.63100000 

(ig'g 

0.5 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

7030.000000 

Hg/'g 

0.5 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

|ig/g 

0.5 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

5.23000000 

(ig/g 

0.5 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

15.00000000 

|ig^g 

0.5 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

cu 

COPPER 

15.30000000 

(‘S'g 

0.5 

CRS.94-01 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

14700.00000 

|ig/g 

0.5 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.05340000 

ligfg 

0.5 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3370,000000 

v%ls 

0.5 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

5100.000000 

llg/g 

0.5 

CRS.94-01 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

318.0000000 

0.5 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

326.0000000 

0.5 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

8.99000000 

Jlg/g 

0.5 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

16.60000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

0.5 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

0.5 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

19.00000000 

0.5 

CRS-94.01 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

43.10000000 

vziz 

0.5 

CRS.94-02 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

ftg/g 

0.5 

CRS.94-02 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

23100.00000 

ftg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

7.09000000 

V^Z 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

189.0000000 

zz/z 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

1.15000000 

vziz 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

29700.00000 

PS'g 

0.5 

CRS.94-02 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

llg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

8.45000000 

ftg'g 

0.5 

CRS.94-02 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

25.10000000 

ng'g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

cu 

COPPER 

20.80000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

21700.00000 

(ig/'g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

vz/z 

0.5 

CRS.94-02 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

7220.000000 

zs/z 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

12200.00000 

vziz 

0.5 

CRS.94-02 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

514.0000000 

YZiZ 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

501.0000000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

15.00000000 

vz/z 

0.5 

CRS.94-02 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

19.70000000 

zziz 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

v-e/z 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

31.20000000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

67.80000000 

zz/z 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

zzlz 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

13600.00000 

vzIz 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.95000000 

v-ziz 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

130,0000000 

zz/z 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

10400.00000 

vz/z 

0.5 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


SHelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

UuH 

Meas 

Depth 

Chemical  Class:  METALS 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

ng/g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

5.56000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

14.50000000 

fig^g 

0.5 

CRS.94-03 

SURF 

CSO 

cu 

COPPER 

21.50000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

15100.00000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3860.000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

6980.000000 

(ig'g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

382.0000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

514.0000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

8.96000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

30.40000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

fig's 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

19.10000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

49.40000000 

flg'g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

fig's 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

22100.00000 

flg'g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.64000000 

flg'g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

194.0000000 

flg'g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.65000000 

flg'g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

6290.000000 

flg'g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

flg'g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

8.12000000 

flg'g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

24.60000000 

flg'g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

26.30000000 

flg'g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

22300.00000 

flg'g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

flg'g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

6450.000000 

flg'g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

9140.000000 

flg'g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

632.0000000 

flg'g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

574.0000000 

flg'g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

13.20000000 

flg'g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

29,80000000 

flg'g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

flg'g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

flg'g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

flg'g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

32.30000000 

flg'g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

71.20000000 

flg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

flg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

22600,00000 

flg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.24000000 

flg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

201.0000000 

flg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.61700000 

flg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

20400.00000 

flg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

flg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

7.02000000 

flg'g 

0.5 

CRS.94-05 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

24.10000000 

flg'g 

0,5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

20.70000000 

flg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

20000.00000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

flg'g 

0.5 

Flag 

Code 


Data 

Qaal 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  METALS 


CRS-94-05 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

6920.000000 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

10900.00000 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

615.0000000 

Mgf'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

528.0000000 

Jig'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

11.10000000 

|ig^g 

0,5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

19.30000000 

Hg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19,60000000 

(tg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

(tg/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34,30000000 

Pg^g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

30.40000000 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

66,50000000 

llg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

llg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

18500.00000 

(Ig'g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.42000000 

llgtg 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

172.0000000 

flg'g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

f^g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

20200.00000 

(Ig/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

ng/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

5.68000000 

f*g/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

20.20000000 

Hg'g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

20.60000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

16600.00000 

i^e 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

5860,000000 

Hg'g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

9130.000000 

ng'g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

520.0000000 

Mg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

518,0000000 

(Ig/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

10.10000000 

ng/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

24.40000000 

llg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

v^% 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

v^g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

26.00000000 

vg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

59.10000000 

vg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

17600.00000 

vg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.05000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

147.0000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

21400.00000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

5.57000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

20.60000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

16.20000000 

ggig 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

16700.00000 

ggig 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

5280.000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

7650.000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

400.0000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

421.0000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

9.87000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

136.0000000 

gg/g 

0.5 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


CRS-94-07 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

ng/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg^g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

26.20000000 

fig/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

49.40000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

(ig'g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

16100.00000 

Hg'g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.02000000 

|ig/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

141.0000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

fig/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

19400.00000 

fig/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg'g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

5.66000000 

Mg'g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

17.70000000 

M&'g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

19.50000000 

Mg^g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

16500.00000 

fig^g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

4640.000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

6190.000000 

Jig^g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

369.0000000 

jig/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

385.0000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

9.80000000 

fig'g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

298.0000000 

Mgi'g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

jig/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg^g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

24.60000000 

Mg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

49.50000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

0.5 

CRS.94-09 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

10500.00000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.18000000 

|ig/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

99.50000000 

fig/'g 

0-5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Mg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

16200.00000 

Hg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

4.32000000 

|ig/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

11.80000000 

^g'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

22.10000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

11100.00000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

^g'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2730.000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

4180.000000 

Mg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

MN 

MANGAISTESE 

237.0000000 

Hg^g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

374.0000000 

Mg^g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

7.10000000 

Hg^g 

0-5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

164.0000000 

ligte 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

(ig^g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

ligtg 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

15.80000000 

fig'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

34.50000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

0.5 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Valne  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


CRS-94-10 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

11800.00000 

ng^g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.95000000 

Mg/g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

98.50000000 

ViStZ 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Jig'g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

10700.00000 

Hg'g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

J»g^g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

4.61000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

13.50000000 

Mg/g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

CSO 

cu 

COPPER 

14.00000000 

Hg'g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

12700.00000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3070.000000 

Mg/g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

5540.000000 

fig/g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

288.0000000 

(ig^g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

424.0000000 

Mg/g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

6.90000000 

(ig'g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

19.20000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

(ig'g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg'g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

l*g'g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

18.00000000 

(ig/g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

39.40000000 

(ig/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

|»g/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

15100.00000 

ng'g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.34000000 

(Ig'g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

124.0000000 

llg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

9520.000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

5.15000000 

fig'g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

17,30000000 

Hg^g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

17.00000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

15600.00000 

^g/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Mg/g 

0-5 

CRS-94-11 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

4340.000000 

vsit, 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

7370.000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

390.0000000 

(ig/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

444.0000000 

Hg'g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

9.74000000 

|ig/'g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

21.60000000 

Hg'g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

fig'g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

(‘g'g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg'g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

21.50000000 

|ig/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

50.40000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

gg'g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

16100.00000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.39000000 

|tg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

124.0000000 

V?l% 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

fig/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

34400.00000 

Jig/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

|tg/g 

0.5 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


SitelB 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Chemical  Class:  METALS 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

5.42000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

19.40000000 

itg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

19.90000000 

pg/g 

0.5 

CRS.94-12 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

15900.00000 

PS^g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/fg 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

4420.000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

7S80.000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

377.0000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

433.0000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

12.50000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

24.80000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

23.50000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

52.20000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0,80300000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

21600.00000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.80000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

150.0000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.64900000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

44300.00000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

6.56000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

26.00000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

14.80000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

19400.00000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

6440.000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

9680.000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

418.0000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

372.0000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

14.50000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

12.20000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

30.20000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

56.00000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

19200.00000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.23000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

140.0000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.58200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

32900.00000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

6.45000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

22.90000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

17.10000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

18000.00000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

5530.000000 

pg/g 

0.5 

l}at& 

Qufll 
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sue  ID 


Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Site  Media 

Type  Type _ Test  Name 


Chemical  Class:  METALS 


CRS-94-14 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

9580.000000 

Hg^g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

444.0000000 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

427.0000000 

0.5 

CRS-94-i4 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

13.30000000 

(tg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

15.90000000 

H&'g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

ftg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

(ig/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

25.60000000 

)ig/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

56.50000000 

ve/z 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

21000.00000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.59000000 

v^z/z 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

173.0000000 

(Ig/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.56200000 

(Ig'g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

27400,00000 

v-z/z 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vziz 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

6.63000000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

25,40000000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

20.40000000 

vzfz 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

19300.00000 

v^z/z 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

6600.000000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

11200.00000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

502,0000000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

573.0000000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

11.90000000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

24.40000000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

v^z 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

30.10000000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

61.70000000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

21400.00000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.54000000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

190.0000000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.69500000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

26000.00000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

7.60000000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

23.70000000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

17.60000000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

20000.00000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

6960.000000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

11700.00000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

602.0000000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

614.0000000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

13.80000000 

vz/z 

0-5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

16.50000000 

vz/z 

0.5 

CRS.94-I6 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vz/z 

0.5 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Meas  Unit 

Bool  Value  Meas 


Chemical  Class:  METALS 


CRS-94-16 

SURF 

CSC 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

lists 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

s-sjs 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

27.30000000 

v^s/s 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

61.40000000 

MS/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

(ig'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

19700.00000 

V’SiS 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.08000000 

ng/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

143.0000000 

ns^g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.53900000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

13100.00000 

\tsls 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

(ig/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

6.84000000 

Mg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

22.70000000 

Mg^g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

22.10000000 

S^S 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

17300.00000 

V^S 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

s-sJs 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

5670.000000 

s-sis 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

7780.000000 

(ig'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

480.0000000 

Hg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

358.0000000 

fig'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

11.40000000 

vsts 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

31.20000000 

(ig/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

26.60000000 

yiS/S 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

61.50000000 

ys/s 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

ys/s 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

23200.00000 

ys/s 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.24000000 

ys/s 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

147.0000000 

ys/s 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.71800000 

ys/s 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

15600.00000 

ys/s 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

ys/s 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

6.95000000 

ys/s 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

25.40000000 

ys/s 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

14.20000000 

ys/s 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

19600.00000 

ys/s 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

ys/s 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

6450.000000 

ys/s 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

8780.000000 

ys/s 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

455.0000000 

ys/s 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

331.0000000 

ys/s 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

13.20000000 

ys/s 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

11.70000000 

ys/s 

0.5 

CRS.94-I8 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

ys/s 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

ys/s 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

ys/s 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

29.70000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

56.20000000 

ys/s 

0.5 

Chemical  Class:  SEMIVOLA'riLES 


Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

123TCB 

l,2,3.TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

fig/g 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

fig's 

5.0 

CRP.94-01A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

ND 

0.63000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

fig's 

5.0 

CRP.9«1A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

v^z 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

f^S 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

fig's 

5.0 

CRP.94-OIA 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09S00000 

vziz 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Vilz 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

fig's 

5.0 

CRP.94-OIA 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

vztz 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4.CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

fig's 

5.0 

CRP.94-OIA 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

^g'g 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

^g's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

fig's 

5.0 

CRP.94-OIA 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

fig's 

5-0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Mg's 

5.0 

CRP.94-OIA 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

ms's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

ms's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ  YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

BENZiD 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

gg's 

5.0 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BEN20  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

fig's 

5.0 

CRP-9«1A 

EXCV 

cso 

CJIRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0,09700000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4^HLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

fig's 

5.0 

CRP-94^1A 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

PS'S 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Fs'g 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A2,2^3A,4,5,5,5A5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATmON 

LT 

0.18000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Mg's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB 1016 

LT 

0.32000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig's 

5.0 

Flag  Data 

Code  Qnal 


R 

R 


R 


R 

R 

R 

R 


106 


Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


SiielD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

l»s'g 

5.0 

R 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

ne/g 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>L 

LT 

0.06400000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARAXmON 

LT 

1.70000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/'g 

5.0 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

UNK521 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg^g 

5.0 

S 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

UNK531 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

5.0 

S 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

UNK538 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg^g 

5.0 

S 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

UNK538 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

D 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

UNK544 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

5.0 

S 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

UNK610 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

5.0 

S 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

UNK639 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg/g 

5.0 

S 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

UNK649 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg^g 

5.0 

S 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

UNK680 

UNKNOWN 

0.90000000 

pg'g 

5.0 

S 

CRP-94-01A 

EXCV 

cso 

UNK706 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

5.0 

S 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

iig/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

llDChB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

iig/g 

7.0 

R 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg^g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94^1B 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

7.0 

R 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

7.0 

CRP-9«1B 

EXCV 

cso 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

7.0 

R 
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Chemical  Class:  SEMIVOLATJLLES 


CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg^g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg^g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-EM)OSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRJN 

LT 

1.30000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg'g 

7.0 

CRP.94-OIB 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

AML 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

7.0 

GRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0,44000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

7.0 

CRP-9401B 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

BENZED 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94^1B 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

7.0 

CRP-94^1B 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94^1B 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

44:hlorophenylmethyl 

LT 

0.06600000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

DBCP 

dibromochloropropane 

LT 

0.07100000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

DBHC 

delta-benzenehexachloride 

LT 

0.21000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

dibenzofuran 

LT 

0.38000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

DCPD 

dicyclopentadiene 

LT 

0.57000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

DEP 

diethyl  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

Dim 

DmnANE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94^1B 

EXCV 

CSO 

EM)RN 

ENDRJN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

EM)KN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

7.0 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flas 

Code 

Chemical  Class:  SEMIV OLATJULES 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Jig's 

7.0 

R 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

Jig's 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Jig's 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

Jig's 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Jig's 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Jig's 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Jig's 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Jig's 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Jig's 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Jig's 

7.0 

R 

CRP.94-OIB 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Jig's 

7.0 

CRP-94^1B 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Jig's 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1,1A2,2,3,3A4,5,5,5A5B,6.DECACH 

LT 

0.14000000 

Jig's 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

Jig's 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Jig's 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Jig's 

7.0 

CRP-94^1B 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NTIROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Jig's 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Jig's 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Jig's 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

Jig's 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Jig's 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Jig's 

7.0 

R 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Jig's 

7.0 

R 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Jig's 

7.0 

R 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

JIg'g 

7.0 

R 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Jig's 

7.0 

R 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

JIg'g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Jig's 

7.0 

CRP.94^1B 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

JIg'g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

JIg'g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

JIg'g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS<PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

JIg'g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

JIg'g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

Jig's 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

JIg'g 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Jig's 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

Jig's 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

^s'6 

7.0 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

UNK521 

UNKNOWN 

0.60000000 

JIg'g 

7.0 

S 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

UNK531 

UNKNOWN 

0.30000000 

Jig's 

7.0 

s 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

UNK538 

UNKNOWN 

0.40000000 

JIg'g 

7.0 

s 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

UNK538 

UNKNOWN 

2.00000000 

JIg'g 

7.0 

D 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

UNK610 

UNKNOWN 

0.30000000 

JIg'g 

7.0 

s 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

UNK639 

UNKNOWN 

1.00000000 

Jig's 

7.0 

s 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

UNK649 

UNKNOWN 

0.30000000 

Jig's 

7.0 

s 

CRP>94-01B 

EXCV 

CSO 

UNK661 

UNKNOWN 

0.30000000 

JIg'g 

7.0 

s 

CRP-94-01B 

EXCV 

CSO 

UNK680 

UNKNOWN 

0.80000000 

Jig's 

7.0 

s 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

JIg'g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

JIg'g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

JIg'g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

JIg'g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

JIg'g 

9.0 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

13DNB 

W-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

iig/g 

9.0 

R 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

fig's 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TiucHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

flgg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

246TCP 

2.4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

flgg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0,06500000 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

flgg 

9.0 

CRP-94^1C 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

flgg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

flgg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DiNrrROANiLiNE 

LT 

0.57000000 

flgg 

9.0 

CRP-.94-01C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

flgg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

flgg 

9.0 

CRP.94-OIC 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

flgg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

(igg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

flgg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

ngg 

9.0 

R 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

flgg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

33DCBD 

3^-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pgg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

flgg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

^gg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

flgg 

9.0 

CRP.94-OIC 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINTrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

flgg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

flgg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

flgg 

9.0 

R 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

4CL3C 

4-CHLOR0-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

flgg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

flgg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

flgg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

flgg 

9.0 

R 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

flgg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

flgg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pgg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

flgg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

ANAPN 

AGENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

flgg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

ANAPy 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

flgg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

fxgg 

9.0 

R 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

figg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

figg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

figg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Mgg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

figg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALA1E 

LT 

0.48000000 

figg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

figg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

figg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

figg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

figg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

figg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

figg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

^gg 

9.0 

R 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

figg 

9.0 

R 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

figg 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

fig/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

figg 

9.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Blag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  SEMIV OLATILES 


CRP.94-01C 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

fig/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

jig/g 

9.0 

CRP.94-OIC 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

fig'g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94^1C 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

(ig'g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

(ig/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

gg'g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

gg^g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

gg'g 

9,0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1,30000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

gg/g 

9.0 

CRP.94-OIC 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0,03200000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXEDE 

LT 

0,48000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1,1A2^,3,3A4,5,5,5A5B,6-DECACH 

LT 

0,14000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

gg/g 

9.0 

CRP.94-OIC 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0,07500000 

gg/g 

9,0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 

ND 

0.32000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-OiC 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

gg/g 

9.0 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94^1C 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg^g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

iig/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

PS^g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l. 

LT 

0.10000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARAXmON 

LT 

1.70000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg'g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12,00000000 

pg'g 

9.0 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

UNK521 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg'g 

9.0 

s 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

UNK528 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg^g 

9.0 

s 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

UNK530 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

9.0 

s 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

UNIC531 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

9.0 

S 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

UNK538 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

9.0 

S 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

VNK53S 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg/g 

9.0 

D 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

UNK610 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg'g 

9.0 

S 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

UNK639 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

9.0 

S 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

UNK649 

UNKNOWN 

0,50000000 

pg/g 

9.0 

S 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

UNK662 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

9.0 

S 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

9.0 

S 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

UNK680 

UNKNOWN 

0.90000000 

pg/g 

9.0 

s 

CRP-94-01C 

EXCV 

cso 

UNK706 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

9.0 

s 

CRP.94-OID 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

10.0 

R 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4.DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

10,0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NnROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

10.0 

R 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DlNITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

cso 

4CAN1L 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

10.0 

R 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

fig/'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

fig's 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

ss'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

He's 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

fig/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

fig'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

fig^g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

fig^g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

fig/g 

10.0 

CRP-94^1D 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

gg^g 

10.0 

CRP-944)1D 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

gg^g 

10.0 

CRP-9«1D 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

gg/g 

10.0 

CRP.94-OID 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

gg'g 

10.0 

CRP-9«1D 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

DITH 

DmHANE 

LT 

0.06500000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N43CTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

gg'g 

10.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Chemical  Class:  SEMIVOLArILES 


CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94.01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94^1D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-01D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

CRP-944)2A 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FANT 

FLRENE 

HCBD 

HPCL 

HPCLE 

ICDPYR 

ISODR 

ISOPHR 

KEP 

LIN 

MEXCL 

MIREX 

MLTHN 

NAP 

NB 

NNDME 

NNDNP 

NNDPA 

OXAT 

PCB016 

PCB221 

PCB232 

PCB242 

PCB248 

PCB254 

PCB260 

PCB262 

PCP 

PHANT 

PHENO 

PPDDD 

PPDDE 

PPDDT 

PRTHN 

PYR 

SUPON 

TXPHE 

UNK521 

UNK531 

UNK538 

UNK538 

UNK638 

UNK639 

UNK667 

UNK680 

123TCB 

124TCB 

12DCLB 

12DPH 

13DCLB 

13DNB 


Test  Name 


FAMOPHOS 

FLUORANTHENE 

FLUORENE 

HEXACHLOROBUTADIENE 

HEPTACHLOR 

HEPTACHLOREPOXIDE 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

ISODRIN 

ISOPHORONE 

KEPONE 

LINDANE 

METHOXYCHLOR 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

MALATHION 

NAPHTHALENE 

NITROBENZENE 

N-NITROSODIMETHTLAMINE 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

1,4-OXATHIANE 

PCB  1016 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
PCB  1260 
PCB  1262 

PENTACHLOROPHENOL 

PHENANTHRENE 

PHENOL 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-l, 
PARATHION 

PYRENE 

2-CHLORO-l-{2,4-DICHLOROPHEN 

TOXAPHENE 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

1.2.3- TRICHLOROBENZENE 

1.2.4- TRICHLOROBENZENE 

1.2- DICHLOROBENZENE 

1.2- DIPHENYLHYDRAZrNE 

1.3- DICHLOROBENZENE 

1.3- DINITROBENZENE 


Meas 

Bool  Value 


ND 

1.30000000 

10.0 

R 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

10.0 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

10.0 

LT 

0.97000000 

Hg/g 

10.0 

LT 

0.24000000 

Mg^g 

10.0 

LT 

0.48000000 

Hg'g 

10.0 

LT 

2.40000000 

Hg/g 

10.0 

LT 

0.48000000 

Hg/g 

10.0 

LT 

0.39000000 

(ig'g 

10.0 

ND 

1.30000000 

Hg/g 

10.0 

R 

LT 

0.10000000 

ftg/g 

10.0 

LT 

0.26000000 

Mg'g 

10.0 

LT 

0.14000000 

lig^g 

10.0 

LT 

0.18000000 

Hg/g 

10.0 

LT 

0.74000000 

Hg/g 

10.0 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

10.0 

LT 

0.46000000 

Hg/g 

10,0 

LT 

1.10000000 

Hg/g 

10.0 

LT 

0.29000000 

Hg/g 

10.0 

LT 

0.07500000 

Hg/g 

10.0 

LT 

0.32000000 

Hg/g 

10.0 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

10.0 

R 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

10.0 

R 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

10.0 

R 

ND 

0,32000000 

Hg/g 

10.0 

R 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

10.0 

R 

LT 

0.79000000 

Hg/g 

10.0 

LT 

6.30000000 

Hg/g 

10.0 

LT 

0.76000000 

Hg/g 

10.0 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

10.0 

LT 

0.05200000 

Hg/g 

10.0 

LT 

0.06400000 

Hg/g 

10.0 

LT 

0.06800000 

Hg/g 

10.0 

LT 

0.10000000 

Hg/g 

10.0 

LT 

1.70000000 

Hg/g 

10.0 

LT 

0.08300000 

Hg/g 

10.0 

LT 

0.92000000 

Hg/g 

10.0 

LT 

12.00000000 

Hg/g 

10.0 

0.50000000 

Hg/g 

10.0 

S 

0.40000000 

Hg/g 

10.0 

S 

0.40000000 

Hg/g 

10.0 

s 

2.00000000 

Hg'g 

10.0 

D 

0.80000000 

Hg/g 

10.0 

s 

0.80000000 

Hg/g 

10.0 

s 

1.00000000 

Hg/g 

10.0 

S 

0.30000000 

Hg/g 

10.0 

s 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

5.0 

LT 

0.22000000 

Hg'g 

5.0 

LT 

0.04200000 

Hg/g 

5.0 

LT 

0.52000000 

Hg/g 

5.0 

LT 

0.04200000 

Hg/g 

5.0 

ND 

0.63000000 

Hg/g 

5.0 

R 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II  RIData 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

iadichlorobenzene 

LT 

0,03400000 

i»g/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

ng/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRtCHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

ng/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

llg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

v^g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

ggig 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0,57000000 

gg/g 

5.0 

CRP.94-02A 

EXCV 

CSO 

260NT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0,32000000 

ggig 

5.0 

CKP-9«2A 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

ggIg 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANIUNE 

ND 

3.10000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5.DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

3NA1SI1L 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

ggfg 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

gg/g 

5-0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94^2A 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

gg/g 

5.0 

CRP.94-02A 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

ggig 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2,40000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0,13000000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

gg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

gg/g 

5.0 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

UnH 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLA.TILES 

CRP.94-02A 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

0.34000000 

(ig/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHIjOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

fig/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1,80000000 

tig/e 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0,68000000 

fig/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

CPMS 

d-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHU)ROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

vzlz 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHU)ROPHE^n^XMETHYL 

LT 

0.06600000 

Mg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Fg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg/g 

5.0 

CRP.94-02A 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

v-^z 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0,38000000 

v-ziz 

5.0 

CRP-94^2A 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

ng^g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

f*g/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Jlg'g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

ng/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

vziz 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

v^z 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BXJTYL  PHTHALATE 

2.60000000 

vztz 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

vzJz 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

vziz 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

ENDRK 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

ng^g 

5.0 

R 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

v^z 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

vzJz 

5.0 

R 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

flg/g 

5.0 

CRP-9«2A 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

vzlz 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

vziz 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

\iefz 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

vziz 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

vziz 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

pg/g 

5.0 

R 

CRP-94^2A 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

pg% 

5.0 

CRP-94^2A 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

zziz 

5.0 

CRP-94D2A 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A,2,23,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

vziz 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATmON 

LT 

0.18000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94^2A 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

vziz 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

vzlz 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NTmOSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

vztz 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg/g 

5.0 

CRP-9«2A 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg^g 

5.0 

R 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

R 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

R 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

R 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  Bff HENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

R 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

5.0 

Data 

Qoal 
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SitelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

fig/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

PS'g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHIjOROPHENYL>1, 

LT 

0.06800000 

pg/g 

5.0 

CRP.94-02A 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO.H2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg/'g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

UNK520 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

5.0 

S 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

UNK521 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

5.0 

S 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

UNK524 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/'g 

5.0 

s 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

UNK528 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg^g 

5.0 

s 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

UNK530 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

5.0 

s 

CRP.94-02A 

EXCV 

cso 

UNK531 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg^g 

5.0 

s 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

UNK537 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

5.0 

s 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

UNK538 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg^g 

5.0 

s 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

UNK538 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/'g 

5.0 

D 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

UNK610 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

5.0 

S 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

UNK639 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

5.0 

S 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

UNK649 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

5.0 

S 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

UNK661 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

5.0 

s 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

UNK662 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/'g 

5.0 

s 

CRP-94-02A 

EXCV 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

0,50000000 

pg^g 

5.0 

s 

CRP-94^2A 

EXCV 

cso 

UNK680 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

5.0 

s 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

123TCB 

U,3-trichlorobenzene 

LT 

0.03200000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

12DCLB 

U-dichlorobenzene 

LT 

0.04200000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

13DCLB 

l,3-DICmX)ROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

7.0 

R 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5.TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

7.0 

CRP.94-02B 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0,06100000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

7.0 

CRP-944)2B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94^2B 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0,09800000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

7.0 

R 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1,10000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94^2B 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

7.0 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94-02B 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Hg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

Hg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Hg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

ftg/g 

7.0 

CRP.94-02B 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Pg^g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

(ig^g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Pg'g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

ANAPy 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Pg'g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Pg^g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

Pg^g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Pg^g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

Pg'g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Pg^g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Pg'g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Pg^g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1,30000000 

Pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2,40000000 

Pg^g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94^2B 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Pg'g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Pg'g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.06400000 

Pg'g 

7.0 

CRP.94-02B 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Pg'g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

Pg^g 

7,0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Pg^g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

pg^g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

Pg^g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

Pg'g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DEBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Pg'g 

7.0 

CRP-9«2B 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Pg'g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Pg'g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Pg'g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Pg'g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

Pg^g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Pg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

7.0 

Flag 

Code 


R 


R 


R 


R 

R 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

tie/g 

7.0 

R 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1,20000000 

vslz 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

vgl% 

7.0 

R 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

vsl% 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

^g'g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Hg'g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXEDE 

LT 

0.48000000 

flg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

DSTDENO  [1,2^-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

ve/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

(ig/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

vs/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

(ig/g 

7,0 

R 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

iig/g 

7.0 

CRP-94.02B 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Hg^g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A^,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

ng/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

Vg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

iig/g 

7,0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

gglg 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

ggig 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

ggig 

7.0 

CRP.94-02B 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

fig/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

iig/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Hg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

iig/g 

7.0 

R 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

tig/g 

7.0 

R 

CRP-94^2B 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

gg/g 

7.0 

R 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

PCB24S 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vgig 

7.0 

R 

CRP-94^2B 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

gg/g 

7.0 

R 

CRP-944)2B 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

VgIg 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

gglg 

7-0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1,70000000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0,92000000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

UNK521 

UNKNOWN 

0.40000000 

gg/g 

7.0 

S 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

LINK531 

UNKNOWN 

0.30000000 

gg/g 

7.0 

S 

CRP-94^2B 

EXCV 

cso 

UNK538 

UNKNOWN 

1,00000000 

gg/g 

7.0 

S 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

UNK610 

UNKNOWN 

0,50000000 

gg/g 

7.0 

S 

CRP-94.02B 

EXCV 

cso 

tJNK639 

UNKNOWN 

1.00000000 

gg/g 

7.0 

S 

CRP.94-02B 

EXCV 

cso 

UNK649 

UNKNOWN 

0.30000000 

gg/g 

7.0 

S 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

UNK654 

UNKNOWN 

0.40000000 

gg/g 

7.0 

S 

CRP-94-02B 

EXCV 

cso 

UNK680 

UNKNOWN 

0.60000000 

gg/g 

7.0 

S 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

gg/g 

9.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP.94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP.94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-944)2C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP.94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

13DCLB 

13DNB 

14DCLB 

236TCP 

245TCP 

246TCP 

24r)CLP 

24DMP 

24DNP 

24DNT 

26DNA 

26DNT 

2CLP 

2CNAP 

2MNAP 

2MP 

2NANIL 

2NP 

33DCBD 

35DNA 

3NANIL 

3NT 

46DN2C 

4BRPPE 

4CANIL 

4CL3C 

4CLPPE 

4MP 

4NANIL 

4NP 

ABHC 

AENSLF 

ALDRN 

ANAPN 

ANAPY 

ANIL 

ANTRC 

ATZ 

B2CEX 

B2CIPE 

B2CLEE 

B2EHP 

BAANT 

BAPYR 

BBFAN 

BBHC 

BBZP 

BENSLF 

BENZID 

BENZO 

BGHIPY 

BKFAN 


Test  Name 


1.3- DICHIjOROBENZENE 

1.3- DINITROBENZENE 

1.4- DICHLOROBENZENE 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

2.4.5- TRICHLOROPHENOL 

2.4.6- TRICHLOROPHENOL 

2.4- DICHLOROPHENOL 

2.4- DIMETHYLPHENOL 

2.4- DINITROPHENOL 

2.4- DINITROTOLUENE 

2.6- DINITROANILINE 

2.6- DINITROTOLUENE 

2-CHLOROPHENOL 

2-CHLORONAPHTHALENE 
2-METHYLNAPHTHALENE 
2-METHYLPHENOL 
2-NrrROANILINE 

2- NrmOPHENOL 
3,3-CICHLOROBENZIDINE 

3.5- DINITROANILINE 

3- NITROANILINE 

3- NITROTOLUENE 

4.6- DINITRO-2-CRESOL 

4- BROMOPHENYLPHENYL  ETHl 

4-CHLOROANILINE 
4-CHLORO-3-CRESOL 
4-CHLOROPHENYLPHENYL 
4-METHYLPHENOL 
4-NrrROANILINE 
4-NITROPHENOL 
ALPHA-BENZENEHEXACHLORE 
ALPHA-ENDOSULFAN 
ALDRIN 

ACENEPHTHENE 

ACENAPHTHYLENE 

ANILINE 

ANTHRACENE 

ATRAZINE 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 
BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALAl 
BENZO  [A]  ANTHRACENE 
BENZO  [A]  PYRENE 
BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

beta-benzenehexachlorid: 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

BETA-ENDOSULFAN 

BENZIDINE 

BENZOIC  ACID 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE 


Meas 
Bool  Value 


LT 

0.04200000 

fig/g 

9.0 

ND 

0.63000000 

fig's 

9.0 

LT 

0.03400000 

fig's 

9.0 

LT 

0.62000000 

fig's 

9.0 

LT 

0.49000000 

fig's 

9.0 

LT 

0.06100000 

fig's 

9.0 

LT 

0.06500000 

fig's 

9.0 

LT 

3.00000000 

fig's 

9.0 

LT 

4.70000000 

fig's 

9.0 

LT 

1.40000000 

ms's 

9.0 

LT 

0.57000000 

fig's 

9.0 

LT 

0.32000000 

ms's 

9.0 

LT 

0.05500000 

fig's 

9.0 

LT 

0.24000000 

fig's 

9.0 

LT 

0.03200000 

fig's 

9.0 

LT 

0.09800000 

fig's 

9.0 

ND 

3.10000000 

fig's 

9.0 

LT 

1.10000000 

fig's 

9.0 

LT 

1.60000000 

fig's 

9.0 

LT 

1.60000000 

fig's 

9.0 

LT 

3.00000000 

fig's 

9.0 

LT 

0.34000000 

fig's 

9.0 

LT 

0.80000000 

fig's 

9.0 

LT 

0.04100000 

fig's 

9.0 

ND 

0.63000000 

fig's 

9.0 

LT 

0.93000000 

fig's 

9.0 

LT 

0.17000000 

fig's 

9.0 

LT 

0.24000000 

fig's 

9.0 

ND 

3.10000000 

^s'g 

9.0 

LT 

3.30000000 

fig's 

9.0 

LT 

1.30000000 

fig's 

9.0 

LT 

0.40000000 

fig's 

9.0 

LT 

1.30000000 

fig's 

9.0 

LT 

0.04100000 

fig's 

9.0 

LT 

0.03300000 

fig's 

9.0 

ND 

0.13000000 

fig's 

9.0 

LT 

0.71000000 

fig's 

9.0 

LT 

0.06500000 

fig's 

9.0 

LT 

0.19000000 

fig's 

9.0 

LT 

0.44000000 

fig's 

9.0 

LT 

0.36000000 

fig's 

9.0 

LT 

0.48000000 

fig's 

9.0 

LT 

0.04100000 

fig's 

9.0 

LT 

1.20000000 

fig's 

9.0 

LT 

0.31000000 

fig's 

9.0 

LT 

1.30000000 

fig's 

9.0 

LT 

1.80000000 

fig's 

9.0 

LT 

2.40000000 

fig's 

9.0 

ND 

0.13000000 

fig's 

9.0 

ND 

3.10000000 

fig's 

9.0 

LT 

0.18000000 

fig's 

9.0 

LT 

0.13000000 

fig's 

9.0 
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Chemical  Rctnge  (SWMU  7)  Phase  II  RIData 


Site  ID 

site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

ng/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

Mg/'g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Mg'g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

fig/g 

9.0 

CRP-94^2C 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

fig'g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

Mg'g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

jig^g 

9.0 

CRP.94-02C 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Mg'g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

fig/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Mg'g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Mg^g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Hg'g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Mg/'g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

fig'g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Mg's 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

Mg'g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

Mg'g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Mg^g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Mg'g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Mg/'g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Mg'g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Mg/'g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

Mg'g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Mg'g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

vets 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Mg'g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [U3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Mg'g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Mg^g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Mg/'g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Mg'g 

9.0 

CRP-94^2C 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Mg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Mg/'g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A2,2,3,3A4,5,5,5A5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

Mg'g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

Mg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Mg'g 

9.0 

CRP.94-02C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Mg'g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Mg/'g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Mg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

Mg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Mg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

9.0 

CRP-94-02C 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Mg/g 

9.0 

Flag 

Code 


R 

R 


R 


R 

R 

R 

R 

R 


Data 

Qnal 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 

Type  Type 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

CKP-94.02C 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

CRP.94-02C 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02C 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CRP.94-02D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CRP.94-02D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CRP-94.02D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCP 

PHANT 

PHENO 

PPDDD 

PPDDE 

PPDDT 

PRTHN 

PYR 

SUPON 

TXPHE 

XJNK521 

UNK531 

XJNK538 

UNK538 

UNK610 

UNK639 

UNK680 

123TCB 

124TCB 

12DCLB 

12DPH 

13E)CLB 

13DNB 

14DCLB 

236TCP 

245TCP 

246TCP 

24DCLP 

24DMP 

24DNP 

24DNT 

26DNA 

26DNT 

2CLP 

2CNAP 

2MNAP 

2MP 

2NANIL 

2NP 

33DCBD 

35DNA 

SNANtt. 

3NT 

46DN2C 

4BRPPE 

4CANIL 

4CUC 

4CLPPE 

4MP 

4NANIL 

4NP 


Test  Name 


PCB 1262 

PENTACHLOROPHENOL 

PHENANTHRENE 

PHENOL 


PARATHION  LT 

PYRENE  LT 

2-CHLORO-l-{2,4-DICHLOROPHEN  LT 

TOXAPHENE  LT 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

1.2.3- TRICHLOROBENZENE  LT 

1.2.4- TRICHLOROBENZENE  LT 

1.2- DICHLOROBENZENE  LT 

1.2- DIPHENYLHYDRAZINE  LT 

1.3- DICHLOROBENZENE  LT 

1.3- DINITROBENZENE  ND 

1.4- DICHLOROBENZENE  LT 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL  LT 

2.4.5- TRICHLOROPHENOL  LT 

2.4.6- TRICHLOROPHENOL  LT 

2.4- DICHLOROPHENOL  LT 

2.4- DIMETHYLPHENOL  LT 

2.4- DINITROPHENOL  LT 

2.4- DINITROTOLUENE  LT 

2.6- DINITROANILINE  LT 

2.6- DINrrROTOLUENE  LT 

2-CHLOROPHENOL  LT 

2-CHLORONAPHTHALENE  LT 

2-METHYLNAPHTHALENE  LT 

2-METHYLPHENOL  LT 

2-NrrROANILINE  ND 

2- NrrROPHENOL  LT 

3,3-CICHLOROBENZIDINE  LT 

3.5- DINITROANILINE  LT 

3- NITROANILINE  LT 

3- NITROTOLUENE  LT 

4.6- DINrrRO-2-CRESOL  LT 

4- BROMOPHENYLPHENYL  ETHER  LT 

4-CHLOROANILINE  ND 

4-CHLORO-3-CRESOL  LT 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  LT 

4-METHYLPHENOL  LT 

4-NITROANILINE  ND 

4-NITROPHENOL  LT 


Meas  Unit 

Bool  Value  Meas 


Flag  Data 

Depth  Code  Qual 


LT 

6.30000000 

Hg/g 

9.0 

LT 

0,76000000 

(ig/g 

9.0 

LT 

0.03200000 

HS^g 

9.0 

LT 

0.05200000 

Hg/g 

9-0 

LT 

0.06400000 

(ig/g 

9.0 

LT 

0.06800000 

Hg^g 

9.0 

LT 

0.10000000 

jig/g 

9.0 

LT 

1.70000000 

(ig'g 

9.0 

LT 

0.08300000 

Hg/g 

9.0 

LT 

0.92000000 

Hg^g 

9.0 

LT 

12.00000000 

Hg/g 

9.0 

0.30000000 

fig/g 

9.0 

s 

0.30000000 

(ig^g 

9.0 

s 

0.30000000 

(ig/g 

9.0 

s 

2.00000000 

(ig/g 

9.0 

D 

0.30000000 

vs/s 

9.0 

s 

1.00000000 

jig/g 

9.0 

s 

0.50000000 

Hg'g 

9.0 

s 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

10.0 

LT 

0.22000000 

10.0 

LT 

0.04200000 

v^z 

10.0 

LT 

0.52000000 

v^zlz 

10.0 

LT 

0.04200000 

vzJz 

10.0 

ND 

0.63000000 

llg/g 

10.0 

R 

LT 

0.03400000 

fis'g 

10.0 

LT 

0.62000000 

flg/g 

10.0 

LT 

0.49000000 

^g^g 

10.0 

LT 

0.06100000 

Hg/g 

10.0 

LT 

0.06500000 

ng/g 

10.0 

LT 

3.00000000 

v^z 

10.0 

LT 

4.70000000 

v^z 

10.0 

LT 

1.40000000 

ng/g 

10.0 

LT 

0.57000000 

flg'g 

10.0 

LT 

0.32000000 

(Ig^g 

10.0 

LT 

0.05500000 

flg/g 

10.0 

LT 

0.24000000 

vziz 

10.0 

LT 

0.03200000 

v^z 

10.0 

LT 

0.09800000 

fig/z 

10.0 

ND 

3.10000000 

tigiz 

10.0 

R 

LT 

1.10000000 

Hg^g 

10.0 

LT 

1.60000000 

Hg/g 

10.0 

LT 

1.60000000 

Hg/g 

10.0 

LT 

3.00000000 

Hg/g 

10.0 

LT 

0.34000000 

vz/z 

10.0 

LT 

0.80000000 

zz/z 

10.0 

LT 

0.04100000 

zzlz 

10.0 

ND 

0.63000000 

\izlz 

10.0 

R 

LT 

0.93000000 

^z/z 

10.0 

LT 

0.17000000 

flg/g 

10.0 

LT 

0.24000000 

vz/z 

10.0 

ND 

3.10000000 

zz/z 

10.0 

R 

LT 

3.30000000 

vz/z 

10.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILiES 


CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

ng/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

|ig/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

fig/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

(ig/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

ne/e 

10.0 

CRP-94^2D 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZENE 

LT 

0.06500000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0,19000000 

gg/'g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2^HLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

gg'g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0,48000000 

gg^g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

gg/g 

10.0 

CRP.94-02D 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

lig/Z 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

gg/g 

10.0 

CRP.94-02D 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0,06800000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

gg/g 

10.0 

CRP-94^2D 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1,80000000 

gg/g 

10.0 

CJRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

gg/g 

10.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 

Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLAl’lLES 


CRP.94-02D 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Hg^g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2^-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

fig^g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

fig/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Hg'g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Hg/g 

10.0 

R 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

\^e/z 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

flg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

fig/g 

10.0 

CRP*94^2D 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

(ig/g 

10.0 

CRP-9«2D 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

V-^Z 

10.0 

CRP.94-02D 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

vziz 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB 1016 

LT 

0.32000000 

vzlz 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

HS'g 

10.0 

R 

CRP.94-02D 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

10.0 

R 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vziz 

10.0 

R 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig/g 

10.0 

R 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

v^slz 

10.0 

R 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

vztz 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

vzlz 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

vziz 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

v^z 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

flg/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l. 

LT 

0.10000000 

Hg'g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

fig/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

nz'z 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

fig'g 

10.0 

Cia>-94-02D 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

fig/g 

10.0 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

UNK521 

UNKNOWN 

0.50000000 

Hg'g 

10.0 

S 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

UNK531 

UNKNOWN 

0.30000000 

fig'g 

10.0 

S 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

ONK538 

UNKNOWN 

0.50000000 

^z/z 

10.0 

S 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

UNK538 

UNKNOWN 

2.00000000 

fig^g 

10.0 

D 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

UNK610 

UNKNOWN 

0.30000000 

ng^g 

10.0 

S 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

UNK640 

UNKNOWN 

0.90000000 

Hg/g 

10.0 

s 

CRP-94^2D 

EXCV 

CSO 

UNK662 

UNKNOWN 

0.30000000 

|ig/g 

10.0 

S 

CRP-94-02D 

EXCV 

CSO 

UNK680 

UNKNOWN 

0.40000000 

fig/g 

10.0 

s 

CRP.94-03A 

EXCV 

CSO 

123TCB 

U>TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

vztz 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

fig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

l>DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

vzlz 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

12DPH 

l^DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

vztz 

5.0 

Ciyp-94-03A 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

v^z 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

z-ziz 

5.0 

R 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

z-ziz 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

vziz 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

v-^z 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

flg/g 

5.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOIATlLES 


CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

itg/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4.DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

^&'g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

fig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

(ig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

llg/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

(Ig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

(Ig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

v-tiz 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000 

lig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

|tg/g 

5.0 

CRP-94^3A 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

»ig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

Hg/'g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

ng/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

4CI3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHIjOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

Hg'g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

v-zlz 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

(ig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

ABHC 

alpha»benzenehexachloride 

LT 

1.30000000 

vziz 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

(ig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRDSr 

LT 

1.30000000 

^©'g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

jig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

(ig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTORACENE 

LT 

0.71000000 

(ig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Mg/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

(ig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94^3A 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

v-tlz 

5,0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

V'ZiZ 

5.0 

CRP-944)3A 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

(ig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

V^Z 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

|tg/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

V^Z 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

v-ziz 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

ftg/g 

5,0 

CRP-94^3A 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

vzlz 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  IG,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

v-z/z 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

zziz 

5.0 

CRP.94-03A 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.06100000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

vzJz 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

zziz 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

C1j6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

zzJz 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

zzIz 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

zz/z 

5.0 
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SHelB 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Unit 

Meas 

Deivth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP.94-03A 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

ite^g 

5,0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

(ig^g 

5,0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

fig'g 

5,0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pe'g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Hg'g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

vs/z 

5.0 

CRP-94^3A 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

(ig/'g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

(ig'g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

iig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

(ig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

fig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

•ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

fig/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

^z/z 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

vztz 

5.0 

R 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

zziz 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

^g/g 

5.0 

R 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

^g/g 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

zz/z 

5.0 

CRP-944)3A 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

zz/z 

5.0 

CRP.94-03A 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

zz/z 

5.0 

R 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1,IA2,23^A4,5,5,5A5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

zziz 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

z^z 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

zz/z 

5.0 

R 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

zz/z 

5.0 

R 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

zzlz 

5.0 

R 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

z^z 

5.0 

R 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

zz/z 

5.0 

R 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94^3A 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

z^z 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-03A 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l. 

LT 

0.10000000 

zz/z 

5.0 

Data 

QmJ 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depill 

Chemical  Class:  SEMIVOLATTLES 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

ng/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg/'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg^g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg^g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.04300000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg^g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg'^g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg'g 

7,0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg'g 

7,0 

CRP.94-03B 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pgf'g 

7,0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

pg/'g 

7.0 

CRP.94-03B 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg^g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg^g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1,80000000 

pg/g 

7.0 

CRP-9«3B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

pg^g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg/'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

pg'g 

7.0 

CRP.94-03B 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A,2,2,33A,4,5,5,5A5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

pg'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

7.0 

Flas 

Code 


Qual 


R 

R 


R 

R 


R 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Uiut 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

fig'g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

PS^g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

7.0 

R 

CRP.94-03B 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

7.0 

R 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

7.0 

R 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

7.0 

R 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

7.0 

R 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94^3B 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

pg/g 

7.0 

CRP.94^3B 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

pg/g 

7,0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2,2.BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94^3B 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARAXmON 

LT 

1.70000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg/g 

7.0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

7,0 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

UNK530 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

7.0 

S 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

UNK538 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

7.0 

S 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

UNK641 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

7.0 

S 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

UNK663 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

7,0 

S 

CRP-94-03B 

EXCV 

CSO 

UNK681 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

7.0 

S 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1,2^-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

9.0 

CRP-94^3C 

EXCV 

CSO 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

9.0 

R 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

l,4.DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHyLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94^3C 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

9.0 

CRP-94^3C 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

9.0 

R 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

S-NTTROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

9.0 
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SHelD 


Site  Media 
Type  Type 


Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Test  Name 


Meas 

Bool  Value 


Unit 

Meas 


Depth 


Flag  Data 

Code  Qoal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-94.03C 

EXCV 

CSO 

3NT 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

4MP 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

4NP 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

ABHC 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

CRP-94.03C 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

ANIL 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

ATZ 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

BAANT 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

CRP-94.03C 

EXCV 

CSO 

BBHC 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

BBZP 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

BENZID 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

BENZO 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

CRP-94^3C 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

BZALC 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

CPMS 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

DBCP 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

DBHC 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

DCPD 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

DDVP 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

DEP 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

DITH 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

DMP 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

DNBP 

CRP-94-03C 

EXCV 

CSO 

DNOP 

3- NITROTOLUENE  LT 

4,6-DINITRC)-2-CRESOL  LT 

4- BROMOPHENYLPHENYL  ETHER  LT 

4-CHLOROANILlNE  ND 

4-CHLOR03-CRESOL  LT 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  LT 

4-METHYLPHENOL  LT 

4-NITROANILINE  ND 

4-NITROPHENOL  LT 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 
ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ALDRIN  LT 

ACENEPHTHENE  LT 

ACENAPHTHYLENE  LT 

ANILINE  ND 

ANTHRACENE  LT 

ATRAZINE  LT 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  LT 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)  LT 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER  LT 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE  LT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE  LT 

BENZO  [A]  PYRENE  LT 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE  LT 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 
BUTYLBENZYL  PHTHALATE  LT 

BETA-ENDOSULFAN  LT 

BENZIDINE  ND 

BENZOIC  ACID  ND 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE  LT 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE  LT 

BENZYL  ALCOHOL  LT 

CHRYSENE  LT 

HEXACHLOROBENZENE  LT 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN  LT 
HEXACHLOROETHANE  LT 

CHLORDANE  LT 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  LT 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  LT 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  LT 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE  LT 

DIBROMOCHLOROPROPANE  LT 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 
DIBENZOFURAN  LT 

DICYCLOPENTADIENE  LT 

VAPONA  LT 

DIETHYL  PHTHALATE  LT 

DITHIANE  LT 

DIELDRIN  LT 

DIMETHYL  PHTHALATE  LT 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE  LT 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE  LT 


0.34000000 

fig/g 

0.80000000 

jig/g 

0.04100000 

iig/g 

0.63000000 

ng/e 

0.93000000 

fig/g 

0.17000000 

^@'g 

0.24000000 

Mg's 

3.10000000 

Mg'g 

3.30000000 

Mg^g 

1.30000000 

flg/g 

0.40000000 

ns/e 

1.30000000 

MS'g 

0.04100000 

Mg^g 

0.03300000 

Mg'g 

0.13000000 

Hg'g 

0.71000000 

ilg/g 

0.06500000 

tlg/g 

0.19000000 

}lg/g 

0.44000000 

ng/g 

0.36000000 

flg/g 

0.48000000 

ilg/g 

0.04100000 

ng/g 

1.20000000 

ng/g 

0.31000000 

llg/g 

1.30000000 

ng/g 

1.80000000 

ng'g 

2.40000000 

IIS's 

0.13000000 

ilgfg 

3.10000000 

v^g 

0.18000000 

ns's 

0.13000000 

ns's 

0.03200000 

1‘g'g 

0.03200000 

flg'g 

0.08000000 

v^% 

0.52000000 

1.80000000 

^S^g 

0.68000000 

llg^g 

0.09700000 

ms's 

0.32000000 

ng/g 

0.06600000 

fig's 

0.31000000 

^g'g 

0.07100000 

fig's 

0.21000000 

fig's 

0.38000000 

^g/s 

0.57000000 

fig's 

0.06800000 

fig's 

0.24000000 

fig's 

0.06500000 

fig's 

0.07900000 

fig's 

0.06300000 

fig's 

1.30000000 

fig's 

0.23000000 

fig's 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0  R 

9.0 
9.0 
9.0 

9.0  R 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0  R 

9.0 

9.0 


9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 


9.0 

9.0 

9.0 

9.0 


9.0  R 

9.0  R 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 


9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 


9.0 

9.0 

9.0 

9.0 

9.0 


Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATTLES 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

iigfg 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

fig/g 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

lig/s 

9.0 

R 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

nefg 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

9.0 

R 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

vz/z 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

vz/z 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

vz/z 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

vziz 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXTOE 

LT 

0.48000000 

vz/z 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO[l,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

vz/z 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

vzIz 

9.0 

CRP-94^3C 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

yziz 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

vz/z 

9.0 

R 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

zziz 

9.0 

CRP-9403C 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

vzIz 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A2,2^.3A4,5,5,5A5B,6-DECACH 

LT 

0,14000000 

vzIz 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

vzIz 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

vziz 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

vziz 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

vziz 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

vziz 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

vziz 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

vziz 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

vziz 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vziz 

9.0 

R 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vziz 

9.0 

R 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vziz 

9.0 

R 

CRP.94-03C 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vziz 

9.0 

R 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vziz 

9.0 

R 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

v^z 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

vziz 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

vziz 

9.0 

CRP-94^3C 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

vziz 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

vziz 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

vziz 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2;2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

vziz 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

vziz 

9.0 

CRP*94-03C 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

vziz 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

vziz 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

vziz 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

vziz 

9.0 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

UNK530 

UNKNOWN 

0.40000000 

vziz 

9.0 

S 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

UNK537 

UNKNOWN 

0.30000000 

vziz 

9.0 

s 

CRP-944)3C 

EXCV 

cso 

UNK538 

UNKNOWN 

2.00000000 

vziz 

9.0 

s 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

UNK641 

UNKNOWN 

1.00000000 

vziz 

9.0 

s 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

UNK651 

UNKNOWN 

0.40000000 

vziz 

9.0 

s 

CRP-94^3C 

EXCV 

cso 

UNK663 

UNKNOWN 

0.40000000 

vziz 

9.0 

s 

CRP-94-03C 

EXCV 

cso 

UNK681 

UNKNOWN 

0.30000000 

vziz 

9-0 

s 

CRP-94-03D 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

vziz 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

cso 

12DCLB 

l^-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

vziz 

10.0 
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Site  Media 

Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATjQLES 


CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Jig/g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

ND 

0.63000000 

Jig's 

10.0 

CRP.94-03D 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Jig/g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

Jig^g 

10,0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

Jig's 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

Jig's 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

Jig's 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

Jig's 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

Jig'g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

Jig'g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

Jig's 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

Jig'g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

Jig's 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Jig'g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

Jig'g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

Jig'g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Jig'g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

Jig'g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

Jig'g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

Jig's 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

Jig's 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

Jig'g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

Jig'g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Jig's 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

4CAML 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Jig's 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Jig's 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

Jig'g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

Jig's 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Jig's 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Jig'g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1,30000000 

Jig's 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Jig'g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Jig's 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Jig's 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Jig'g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Jig'g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Jig'g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Jig's 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

Jig'g 

10,0 

CRP.94^3D 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Jig's 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

Jig's 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Jig's 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Jig'g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Jig's 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Jig'g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Jig's 

10,0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Jig'g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Jig's 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Jig's 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Jig'g 

10.0 

CRP-94^3D 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Jig's 

10.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Media  ~  Meas  Unit  Hag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMWOLA'l'lLES 


CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

10.0 

CRP-94^3D 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

PS'g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

PS^g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CH1jORO*1-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

UNK530 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/'g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

UNK538 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

UNK641 

UNKNOWN 

0.80000000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-03D 

EXCV 

CSO 

UNK663 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg'g 

5.0 

CRP-944)4A 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94^4A 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

5.0 

CRP-94^4A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg'g 

5-0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLLIENE 

LT 

0.32000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg'g 

5.0 

CRP.94-04A 

EXCV 

CSO 

33IX:BD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5.DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

SNANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4.BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0-93000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg'g 

5.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

v-z/z 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

zzjz 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

v-ziz 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

zsfz 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A^,2,3,3M,5,S,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

vziz 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATfflON 

LT 

0.18000000 

zzlz 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

zziz 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

vziz 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

zziz 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

zziz 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

zzJz 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB 1016 

LT 

0.32000000 

zzJz 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

zziz 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

zziz 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

zzfz 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

zzfz 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

PC? 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

zziz 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

zzfz 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

zzfz 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

zzfz 

5.0 

CRP-944)4A 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l. 

LT 

0.10000000 

zzfz 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

zzfz 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

zzfz 

5,0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

zzfz 

5.0 

CRP.94-04A 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

zzfz 

5,0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

UNK530 

UNKNOWN 

0.40000000 

zzfz 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

UNK53S 

UNKNOWN 

0.70000000 

zzfz 

5.0 

CRP-94-04A 

EXCV 

cso 

ONK641 

UNKNOWN 

0.60000000 

zzfz 

5.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

123TCB 

U3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

zzfz 

7.0 

CRP.94-04B 

EXCV 

cso 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

zzfz 

7,0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

12DCLB 

l^DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

zzfz 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

12DPH 

1>DIPHENYLHYDRAZ1NE 

LT 

0.52000000 

zzfz 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

zzfz 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DDOTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

zzfz 

7.0 

CRP.94-04B 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

zzfz 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

zzfz 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

zzfz 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

246TCP 

2.4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

zzfz 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

zzfz 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

zzfz 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

24DNP 

2.4-DINnROPHENOL 

LT 

4.70000000 

zzfz 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

1,40000000 

zzfz 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINnROANILINE 

LT 

0.57000000 

zz/z 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2.6-DINnROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

zz/z 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

zzfz 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

zz/z 

7.0 

Blag 

Code 


R 


R 

R 

R 

R 

R 


S 

S 

S 


R 


Qua! 


136 


Chemical  Bxmge  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

SHe  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  D>  Type  Type _ Test  Name _ Bool  Valae _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOIATILES 


CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

|ig/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

v^sls, 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

(‘S'g 

7.0 

CRP-944)4B 

EXCV 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

Mg^g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

Hg'g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

Hg^g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

|ig/g 

7.0 

CRP-944)4B 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Mg/g 

7,0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILlNE 

ND 

0.63000000 

MS^g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Mg'g 

7.0 

CRP-944)4B 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

Mg/'g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

(ig^g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Mg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

4NP 

4.NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Mg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Mg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Mg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Mg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Mg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Mg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Mg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

Mg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Mg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

Mg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Mg/g 

7.0 

CRP.94-04B 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Mg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Mg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Mg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Mg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Mg/g 

7.0 

CRP.94-04B 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Mg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Mg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Mg/g 

7.0 

CRP-944)4B 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.06200000 

Mg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Mg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Mg/g 

7.0 

CRP.94-04B 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

Mg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Mg'g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

Mg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

Mg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

Mg'g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Mg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0,07100000 

Mg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Mg/g 

7.0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

Mg/g 

7,0 

CRP-94-04B 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Mg/g 

7.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

ate  Steto  ^ 

SHelP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Deptfc  Code  Qaal 

Ckcfnicol  Clossc  SE^ll.VOXA'l-''-il-iES 


CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

DDVP 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

DEP 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

DITH 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

DMP 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

DNBP 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

DNOP 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

CRP.94-04B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

FANT 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

HCBD 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

HPCL 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

ICDPYR. 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

ISODR 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

KEP 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

LIN 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

MIREX 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

NAP 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

NB 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

NNDME 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

OXAT 

CRP-94^B 

EXCV 

CSO 

PCB016 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

PCB221 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

PCB232 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

PCB242 

CRP.94-04B 

EXCV 

CSO 

PCB248 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

PCB254 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

PCB260 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

PCB262 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

PCP 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

PHANT 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

PHENO 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

CRP.94-04B 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

PYR 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

SUPON 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

UNK530 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

UNK538 

CRP-94-04B 

EXCV 

CSO 

UNK641 

VAPONA  LT 

DIETHYL  PHTHALATE  LT 

DITHIANE  LT 

DIELDRIN  LT 

DIMETKYL  PHTHALATE  LT 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE  LT 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE  LT 

ENDRIN  LT 

ENDRIN  ALDEHYDE  LT 

ENDRIN  KETONE  ND 

ENDOSULFAN  SULFATE  LT 

FAMOPHOS  ND 

FLUORANTHENE  LT 

FLUORENE  LT 

HEXACHLOROBUTADIENE  LT 

HEPTACHLOR  LT 

HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

INDENO  [1.2^-C,D]  PYRENE  LT 

ISODRIN  LT 

ISOPHORONE  LT 

KEPONE  ND 

LINDANE  LT 

METHOXYCHLOR  LT 

1.1A;2,2,3,3A,4,5,5,5A.5B,6-DECACH  LT 
MALATHION  LT 

NAPHTHALENE  LT 

NITROBENZENE  LT 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE  LT 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMDJE  LT 

N-NTTROSODIPHENYLAMINE  LT 

L4-OXA’raiANE  LT 

PCB 1016  LT 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

POLYCHLORINATED  Bff HENYL  ND 

PCB  1260  LT 

PCB  1262  LT 

PENTACHLOROPHENOL  LT 

PHENANTHRENE  LT 

PHENOL  LT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  LT 
2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L  LT 
2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  LT 
PARATHION  LT 

PYRENE  LT 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN  LT 
TOXAPHENE  LT 

UNKNOWN 
UNKNOWN 
UNKNOWN 


0.06800000 

ng/g 

7.0 

0.24000000 

ng/g 

7.0 

0.06500000 

llg/g 

7.0 

0.07900000 

ng/e 

7.0 

0.06300000 

7.0 

1.30000000 

Fg^g 

7.0 

0.23000000 

ns/g 

7.0 

1.30000000 

F&'g 

7.0 

1.80000000 

figte 

7.0 

0.28000000 

lig/e 

7.0 

R 

1.20000000 

Fg'g 

7.0 

1.30000000 

Fg^g 

7.0 

R 

0,03200000 

Fg'g 

7.0 

0.06500000 

Fg'g 

7.0 

0.97000000 

Fg'g 

7.0 

0.24000000 

Fg/g 

7.0 

0.48000000 

Fg/g 

7.0 

2.40000000 

{ig/g 

7,0 

0.48000000 

Fg/g 

7.0 

0.39000000 

Fg^g 

7.0 

1,30000000 

tig/g 

7.0 

R 

0.10000000 

Fg/g 

7.0 

0.26000000 

Fg^g 

7.0 

0.14000000 

Fg'g 

7.0 

0.18000000 

Fg'g 

7.0 

0.74000000 

FS'g 

7.0 

1.80000000 

Fg'g 

7.0 

0.46000000 

Fg/g 

7.0 

1.10000000 

Fg/g 

7.0 

0.29000000 

Fg/g 

7.0 

0.07500000 

Fg/g 

7.0 

0.32000000 

Fg/g 

7.0 

0.32000000 

Fg/g 

7.0 

R 

0.32000000 

Fg/g 

7.0 

R 

0.32000000 

Fg'g 

7.0 

R 

0.32000000 

Fg/g 

7.0 

R 

0.32000000 

Fg/g 

7.0 

R 

0.79000000 

Fg/g 

7.0 

6.30000000 

Fg/g 

7.0 

0.76000000 

Fg/g 

7.0 

0.03200000 

Fg/g 

7.0 

0.05200000 

Fg/g 

7.0 

0.06400000 

Fg/g 

7.0 

0.06800000 

Fg/g 

7,0 

0.10000000 

Fg/g 

7.0 

1.70000000 

Fg/g 

7.0 

0.08300000 

Fg^g 

7.0 

0.92000000 

Fg/g 

7.0 

12.00000000 

Fg/g 

7.0 

0.60000000 

Fg'g 

7.0 

S 

0.50000000 

Fg/g 

7.0 

S 

0.30000000 

Fg/g 

7.0 

S 

Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Valne _ Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

^g/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

j»g/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0,04200000 

ne/B 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

tig/s 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

13DCEB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

vbJb 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

vbIb 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

vbIb 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

^g/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

^g/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

Hg/g 

9.0 

CRP.94-04C 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

^g/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

^g/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

Hg'g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

fig/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

Jig'g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

^g'g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

ng/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

vb/b 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

V^B 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

vsIb 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

vb/b 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

vb/b 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

V^B 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

vbIb 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

vb/b 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

ng^g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Jlg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

llg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

vb/b 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

AML 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Mg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

vb/b 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

ng/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

vb/b 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

ng/g 

9-0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

ng/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

ng/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

vbIb 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

(»g/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

V’BIb 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

vb/b 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

vb/b 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

vbIb 

9.0 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Chemical  Class:  SEMTV OLA XlLES 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Hg'g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

iig/g 

9.0 

CRP-9«4C 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [GJEq  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

gg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.05100000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

Mg/g 

9,0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Hg'g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Mg^g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

Mg^g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

(ig^g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

Pg^g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

DBCP 

DroROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Rg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Mg'g 

9.0 

CRP-944)4C 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

Pg'g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADEENE 

LT 

0.57000000 

(ig/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

ng/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Pg^g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

Dim 

DUHIANE 

LT 

0.06500000 

(ig^g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

(ig/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

Hg'g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0,23000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

9,0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94^4C 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-.94-04C 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1,30000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0,26000000 

Hg^g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0,74000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Hg/g 

9.0 

CRP.94-04C 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

9.0 

Flag 


1^ 


R 

R 


R 


R 

R 
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SiielD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

UnH 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIV OLATILES 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg^g 

9.0 

R 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

9.0 

R 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  Bff HENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

9.0 

R 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

9.0 

CRP.94-04C 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

PHAOT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg'g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

pg'g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

pg^g 

9.0 

CRP-944)4C 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT. 

1.70000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLOR0.1-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94^4C 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

UNK530 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

9.0 

S 

CRP.94-04C 

EXCV 

cso 

UNK538 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

9.0 

S 

CRP-94-04C 

EXCV 

cso 

UNK641 

UNKNOWN 

0.90000000 

pg/g 

9.0 

S 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2,3'TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINnROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

10.0 

R 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

236TCP 

2^,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0-49000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

246TCP 

2.4,6-TR[CHL0R0PHEN0L 

LT 

0.06100000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-42HLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3,10000000 

pg/g 

10.0 

R 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1-60000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

10.0 

R 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

10.0 

R 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

10.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Chemical  Class:  SEMIVOLATTLES 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

fig/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

fig^g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg^g 

10.0 

CRP-94^D 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHyHEXyL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-040 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORDDE 

LT 

1.30000000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

BGHIPy 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94^4D 

EXCV 

cso 

BZAIjC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.06500000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94^4D 

EXCV 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

032000000 

pgi'g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0,21000000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg/'g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg'g 

10.0 

CRP-94^4D 

EXCV 

cso 

BMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg^g 

10.0 

CRP-94^4D 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94^4D 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

130000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

pg^g 

10.0 

Fla* 

Code 


Data 

Qaal 


R 


R 

R 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIV OIATILES 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXEDE 

LT 

0,48000000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

ng'g 

10.0 

CRP-94^4D 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

^©'g 

10.0 

R 

CRP.94-04D 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

llg/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A2,2^.3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

Jlg/g 

10.0 

CRP.94-04D 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0,18000000 

^g/g 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1,80000000 

yz/z 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

yz/z 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

yz/z 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

yziz 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

yztz 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

yz/z 

10.0 

R 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

yz/z 

10.0 

R 

CRP-94^4D 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

yz/z 

10.0 

R 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

yz/z 

10.0 

R 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

yz/z 

10.0 

R 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

yz/z 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

yz/z 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

yz/z 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

yz/z 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

yz/z 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1, 

LT 

0.06400000 

yz/z 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

yz/z 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

yz/z 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

yz/z 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

yz/z 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHL0R0-1-(2,4-DICHL0R0PHEN 

LT 

0.92000000 

yz/z 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

yz/z 

10.0 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

UNK530 

UNKNOWN 

0.30000000 

yz/z 

10.0 

S 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

UNK538 

UNKNOWN 

0.80000000 

yz/z 

10.0 

S 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

UNK641 

UNKNOWN 

2.00000000 

yz/z 

10.0 

s 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

UNK651 

UNKNOWN 

0.30000000 

yz/z 

10.0 

s 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

UNK663 

UNKNOWN 

0.30000000 

yz/z 

10.0 

s 

CRP-94-04D 

EXCV 

cso 

UNK681 

UNKNOWN 

0.70000000 

yz/z 

10.0 

S 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

yz/z 

4.0 

CRP-9405A 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

yz/z 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

12DCLB 

l,2.DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

yz/z 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

yz/z 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

yz/z 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

yz/z 

4.0 

R 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

yz/z 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

yz/z 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRLCHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

yz/z 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

yz/z 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

yz/z 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

yz/z 

4,0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

yz/z 

4.0 
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Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-94-05A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

]ig/g 

4,0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

fig/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2.6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHlX)ROPHENOL 

LT 

0.05500000 

lig/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Hgfg 

4.0 

CRP.94-05A 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

V-gJg 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

ms's 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

fig/g 

4.0 

CRP.94-05A 

EXCV 

cso 

33DCBD 

3^-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NTrROANILlNE 

LT 

3.00000000 

MS/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

Jig/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0,80000000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETOER 

LT 

0,04100000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

Mg/g 

4.0 

CRP-944)5A 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILlNE 

ND 

3.10000000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3,30000000 

vziz 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

AENSLP 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

ANAPy 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

fig/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.04700000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

Mg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

Mg/g 

4.0 

Data 

Qoal 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site 

Media 

Meas 

Untt 

Flag 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value 

Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATTLES 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

(ig/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

ng/'g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

ve/z. 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

v%l% 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

BCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

vziz. 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

vz/z 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

llg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

DUH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

vz/z 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Hg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

DNBP 

DLN-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

|ig/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

DNOP 

DLN-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

vz/z 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

vz/z 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Hg/'g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

vz/z 

4.0 

R 

CRP-94^5A 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

vz/z 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Hg/g 

4.0 

R 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

FERENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

Hg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Hg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1A3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Hg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Hg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Hg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Hg/g 

4.0 

R 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Hg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Hg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

MIREX 

1.1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

Hg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

Hg/g 

4.0 

CRP«94-05A 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Hg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Hg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Hg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Hg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

Hg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Hg/g 

4.0 

CRP.94-05A 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

4.0 

R 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

4.0 

R 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

4.0 

R 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

4.0 

R 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vz/z 

4.0 

R 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Hg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Hg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Hg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Hg/g 

4.0 

CRP.94-05A 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

Hg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

Hg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

zz/z 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Hg/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Hg/g 

4.0 

Data 

Qnal 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II  HI  Data 


Site  ID 

Site 

Ty»e 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Uidt 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATBLES 

CRP-94-05A 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

(ig/g 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

4.0 

CRP-94-05A 

EXCV 

CSO 

UNK530 

UNKNOWN 

0.30000000 

4.0 

S 

CRP-94-05A 

EXCV 

CSO 

UNK538 

UNKNOWN 

0.90000000 

flg/g 

4.0 

S 

CRP-94-05A 

EXCV 

CSO 

UNK641 

UNKNOWN 

0.80000000 

4.0 

s 

CRP-94-05A 

EXCV 

CSO 

UNK682 

UNKNOWN 

0.30000000 

ng/g 

4,0 

s 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1,2.3-TRlCHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

ng/g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

flg/g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

1^-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

ng/g 

5.0 

CRP.94-05B 

EXCV 

CSO 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

flg/g 

5.0 

CRP.94-05B 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

l^DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Mg'g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

13DNB 

l>DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

fig/g 

5.0 

R 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

l,4-DICHIX>ROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Fg'g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

236TCP 

2^,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

(ig/g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2A5-'IRICHL0R0PHEN0L 

LT 

0.49000000 

fig/g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

Fg/g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

Jig/g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

fig/g 

5.0 

CRP.94-05B 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2.6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

fig/g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-9«5B 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

figi^g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

Mg'S 

5.0 

CRP-94^5B 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANIUNE 

ND 

3.10000000 

vziz 

5.0 

R 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

Hg'g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

3^-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

vzlz 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000 

fig/'g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NlTROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

|ig/g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

vziz 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

fig's 

5.0 

R 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

vz/z 

5.0 

CRP.94-05B 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

vziz 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

fig's 

5.0 

R 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

fig's 

5.0 

CRP.94-05B 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

fig's 

5.0 

CRP.94-05B 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

fig's 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

fig's 

5.0 

R 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

fig's 

5.0 

CRP.94-05B 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

fig's 

5.0 

Data 

Qnal 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


SHe  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Meas  Unit 

Bool  Value  Meas 


Chemical  Class:  SEMIVOLATiL.ES 


CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

^s'g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

ng/g 

5.0 

CRP.94-05B 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

ng/g 

5,0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB 1016 

LT 

0.32000000 

ng/g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg's 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig'g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg'g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Hg^g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

(ig/g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Hg'g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

fig/g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l. 

LT 

0.06400000 

tig/g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

Hg/g 

5.0 

CRP-9405B 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATMON 

LT 

1.70000000 

Hg^g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

vt/e. 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHL0R0-1-<2,4-DICHL0R0PHEN 

LT 

0.92000000 

ng/g 

5.0 

CRP-94^5B 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

(Ig'g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

UNK530 

UNKNOWN 

0.30000000 

Mg/g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

UNK538 

UNKNOWN 

0.50000000 

Mg'g 

5.0 

CRP-94-05B 

EXCV 

CSO 

UNK641 

UNKNOWN 

0.90000000 

Mg'g 

5.0 

CRP.94-05C 

EXCV 

CSO 

123TCB 

l^^-HaCHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

Hg'g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

l>DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

fig/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

12DPH 

l^DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

v-zJz 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

vzJz 

7.0 

CRP.94-05C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

M-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

Hg^g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

^g'g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

Hg'g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2.4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

Hg^g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

Hg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

jig/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

v-ziz 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

Hg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

Hg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2.6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

vtiz 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

vz/z 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

zz/z 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHAI£NE 

LT 

0.03200000 

Mg^g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

zziz 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANlLINE 

ND 

3.10000000 

zziz 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

zziz 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDDlE 

LT 

1.60000000 

zz/z 

7,0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

zz/z 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

zz/z 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

v-ztz 

7.0 

CRP-94^5C 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

zz/z 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0,04100000 

zziz 

7.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name  Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATlLES 


CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

(ig'g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

iig/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

H®'g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

Hg'g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

4NANa 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

gg'g 

7.0 

CRP«94-05C 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NnROPHENOL 

LT 

3.30000000 

(tg'g 

7.0 

CRP-94^5C 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

gg'g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

gg'g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Hg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

HS/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

(ig/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

gg/g 

7.0 

CRP-94^5C 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETH  YHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ  YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

gg/g 

7.0 

CRP-94^5C 

EXCV 

CSO 

BENZED 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

gg/g 

7.0 

CRP.94-05C 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

gg/g 

7.0 

CRP.94-05C 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

gg/g 

7.0 

CRP-94^5C 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

gg/g 

7.0 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

gg/g 

7.0 

CRP.94-05C 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

gg/g 

7.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

^te  Media  Meas  Unit  iliii  Da*® 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qual 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 


CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

FAMPH 

CRP-94-05C 

EXCV 

CSO 

FANT 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

FLRENE 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

HCBD 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

HPCL 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

HPCLE 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

ISODR 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

KEP 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

LIN 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

MEXCL 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

MIREX 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

MLTHN 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

NAP 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

MB 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

NNDME 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

NNDNP 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

NNDPA 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

OXAT 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

PCB016 

CRP.94-05C 

EXCV 

cso 

PCB221 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

PCB232 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

PCB242 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

PCB248 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

PCB254 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

PCB260 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

PCB262 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

PC? 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

PHANT 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

PHENO 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

PPDDD 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

PPDDE 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

PPDDT 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

PRTHN 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

PYR 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

SUPON 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

TXPHE 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

UNK530 

CRP-944)5C 

EXCV 

cso 

UNK538 

CRP-94-05C 

EXCV 

cso 

UNK641 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

123TCB 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

124TCB 

CRP.94-05D 

EXCV 

cso 

12DCLB 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

12DPH 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

13DCLB 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

13DNB 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

14DCLB 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

236TCP 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

245TCP 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

246TCP 

ENDOSULFAN  SULFATE  LT 

FAMOPHOS  ND 

FLUORANTHENE  LT 

FLUORENE  LT 

HEXACHLOROBUTADIENE  LT 

HEPTACHLOR  LT 

HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE  LT 

ISODRIN  LT 

ISOPHORONE  LT 

KEPONE  ND 

LINDANE  LT 

METHOXYCHLOR  LT 

L1A2,2^,3A4,5,5,5A5B,6-DECACH  LT 
MALATHION  LT 

NAPHTHALENE  LT 

NITROBENZENE  LT 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE  LT 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE  LT 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE  LT 

1.4- OXATHIANE  LT 

PCB 1016  LT 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

PCB  1260  LT 

PCB  1262  LT 

PENTACHLOROPHENOL  LT 

PHENANTHRENE  LT 

PHENOL  LT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1,  LT 
2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,  LT 
2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,  LT 
PARATHION  LT 

PYRENE  LT 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN  LT 
TOXAPHENE  LT 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

U3-TRICHLOROBENZENE  LT 

1A4-TRICHLOROBENZENE  LT 

U-DICHLOROBENZENE  LT 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE  LT 

l>DICHLOROBENZENE  LT 

U-DINTTROBENZENE  ND 

1.4- DICHLOROBENZENE  LT 

23,6-TRICHLOROPHENOL  LT 

2.4.5- TRICHLOROPHENOL  LT 

2.4.6- TRICHLOROPHENOL  LT 


1.20000000 

7.0 

1,30000000 

iig/s 

7.0 

R 

0.03200000 

ns/s 

7.0 

0.06500000 

pg/g 

7.0 

0.97000000 

pg'g 

7.0 

0.24000000 

pg/'g 

7.0 

0.48000000 

pg'g 

7.0 

2.40000000 

pg^g 

7.0 

0.48000000 

pg/g 

7.0 

0.39000000 

pg/g 

7.0 

1.30000000 

pg'g 

7.0 

R 

0.10000000 

pg'g 

7.0 

0.26000000 

pg/g 

7.0 

0.14000000 

pg'g 

7.0 

0,18000000 

pg'g 

7.0 

0.74000000 

pg'g 

7.0 

1.80000000 

pg/'g 

7.0 

0.46000000 

pg/g 

7.0 

1.10000000 

pg/g 

7.0 

0.29000000 

pg/g 

7.0 

0.07500000 

pg/g 

7.0 

0.32000000 

pg'g 

7.0 

0.32000000 

pg'g 

7.0 

R 

0.32000000 

pg/'g 

7.0 

R 

0.32000000 

pg/g 

7.0 

R 

0.32000000 

pg^g 

7.0 

R 

0.32000000 

pg'g 

7.0 

R 

0.79000000 

pg'g 

7.0 

6.30000000 

pg'g 

7.0 

0.76000000 

pg'g 

7.0 

0.03200000 

pg'g 

7.0 

0.05200000 

pg'g 

7.0 

0.06400000 

pg'g 

7.0 

0.06800000 

pg'g 

7.0 

0.10000000 

pg'g 

7.0 

1.70000000 

pg'g 

7.0 

0.08300000 

pg'g 

7.0 

0.92000000 

pg'g 

7.0 

12.00000000 

pg'g 

7.0 

0.50000000 

pg'g 

7.0 

S 

0.80000000 

pg'g 

7.0 

s 

0.90000000 

pg'g 

7.0 

s 

0.03200000 

pg'g 

10.0 

0.22000000 

pg'g 

10.0 

0.04200000 

pg'g 

10,0 

0.52000000 

pg'g 

10.0 

0.04200000 

pg'g 

10.0 

0.63000000 

pg'g 

10.0 

R 

0.03400000 

pg'g 

10.0 

0.62000000 

pg'g 

10.0 

0.49000000 

pg'g 

10.0 

0.06100000 

pg'g 

10.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

SiteD) _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qaal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

(ig'g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-dinitrotoli;ene 

LT 

1.40000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

ftg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

(ig/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0,09800000 

(ig'g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANlLINE 

ND 

3.10000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94^5D 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

3NT 

S-NTTROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

10.0 

CRP.94-05D 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94^5D 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXyL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ  YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

10.0 

CRP»94-05D 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94^5D 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94^5D 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Hg/g 

10.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

ms's 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHIX5ROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

|tg/g 

10,0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DffiENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Pg'g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Hg^g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DEBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

(ig/'g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Fg/g 

10.0 

R 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Fg/g 

10.0 

R 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,23-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Fg/g 

10.0 

R 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B.6-DECACH 

LT 

0.14000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NTIROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Fg/g 

10.0 

R 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Fg/g 

10.0 

R 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Fg/g 

10.0 

R 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Fg/g 

10.0 

R 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Fg/g 

10.0 

R 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94^5D 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1, 

LT 

0.06400000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l. 

LT 

0.06800000 

Fg/g 

10.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site 

Media 

Meas 

UnH 

Site  ID 

Type 

"Type 

Test  Name 

Bool 

Value 

Meas 

Depth 

Chemical  Class:  SEMIV OLAXlLES 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARAXmON 

LT 

1,70000000 

p&'g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4.DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

UNK530 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

UNK538 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-05D 

EXCV 

cso 

UNK641 

UNKNOWN 

0,70000000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/'g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94^6A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

CRP-944)6A 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2.METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

CRP-9406A 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3.NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

0.5 

CRP-94^6A 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

CRP.94-O6A 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg/g 

0.5 

Flag 

Code 


S 

S 

s 


R 


R 


R 


R 


R 


Data 

Qnal 


153 


Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CH1jOROETHYL)  ETHER 

LT 

0,36000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

ng/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

fig's 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

flg'g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

flg'g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

fig's 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

fig's 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

fig's 

0.5 

R 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

fig's 

0.5 

R 

CRP-9«6A 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

flg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

fig's 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

fig's 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

fig's 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

flg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

fig's 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

fig's 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

fig's 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

fig's 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DEBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

ms's 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

PS'S 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

fig's 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

PS's 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

PS'S 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

fig's 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg's 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

0,5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg'g 

0.5 

R 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pg'g 

0.5 

R 

CRP.94-O6A 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg'g 

0,5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [i;23-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

pg'g 

0.5 

CIUP-94-06A 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94^6A 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

pg'g 

0,5 

R 

CRP.94-O6A 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

MIREX 

l,lA,2,2,33A.4,5.5,5A,5a6-DECACH 

LT 

0.14000000 

pg'g 

0.5 

CRP-944)6A 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

pg'g 

0.5 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Type  Type _ Test  Name _ Bool  Valne _ Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEIVlIVOLATjQLES 


CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

MS'g 

0.5 

CRP-94^6A 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYIAMINE 

LT 

0.46000000 

I^S'g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

V^% 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

f*©'g 

0.5 

CRP-9«6A 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

(Ig/g 

0.5 

R 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

ng/g 

0.5 

R 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg'g 

0.5 

R 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

PCB24S 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg'g 

0.5 

R 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

V^Z 

0.5 

R 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Mg'g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Jig'g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

v-ziz 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

vziz 

0.5 

CRP.94-06A 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

vziz 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

vziz 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATmON 

LT 

1.70000000 

vziz 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

|ig/g 

0.5 

CRP-944)6A 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

vzIz 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

z^z 

0.5 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

UNK640 

UNKNOWN 

1,00000000 

Hg/g 

0.5 

S 

CRP.94-O6A 

EXCV 

CSO 

UNK650 

UNKNOWN 

2.00000000 

vziz 

0.5 

S 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

UNK662 

UNKNOWN 

2.00000000 

vziz 

0.5 

S 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

UNK673 

UNKNOWN 

0.30000000 

Hg/g 

0.5 

S 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

UNK678 

UNKNOWN 

0.70000000 

Hg/g 

0.5 

S 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

XJNK679 

UNKNOWN 

1.00000000 

vziz 

0.5 

S 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

XJNK704 

UNKNOWN 

0.30000000 

vziz 

0.5 

S 

CRP-94-06A 

EXCV 

CSO 

UNK709 

UNKNOWN 

1.00000000 

vziz 

0.5 

S 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

vziz 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

vziz 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

vziz 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0,04200000 

vziz 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

vziz 

5.0 

R 

CRP.94-O6B 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0,03400000 

vziz 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

vziz 

5.0 

CRP-94^6B 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

vziz 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

vziz 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

vziz 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

vziz 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

vziz 

5.0 

CRP-94^6B 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0,57000000 

vziz 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

vziz 

5.0 

CRP.94-O6B 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

vziz 

5.0 

CRP.94-O6B 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

vziz 

5.0 

CRP*94-06B 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

vziz 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

vziz 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

vziz 

5.0 

R 
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Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

ng^g 

5,0 

CRP.94-O6B 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

MS'g 

5.0 

CRP.94-O6B 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILlNE 

LT 

1.60000000 

ns's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

3NANnL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000 

^g^g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NrrROTOLOENE 

LT 

0.34000000 

fig/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

Jig/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

MS^g 

5,0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Mg^g 

5.0 

CRP-.94-06B 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

Mg'g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

4MP 

4.METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

Hg^g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

fig's 

5.0 

CRP.94-O6B 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

fig/S 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

fig's 

5.0 

CRP-94*06B 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

fig's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

fig's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

ms's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

fig's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

fig's 

5.0 

CRP.94-O6B 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

fig's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Mg's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

BGHIPy 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

fig's 

5.0 

CRP.94-O6B 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

fig's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

fig's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

fig's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

Mg's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

Mg's 

5.0 

CRP.94-O6B 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Mg's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Mg's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Mg's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

Mg's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Mg's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Mg's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Mg's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

CSO 

PITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Mg's 

5.0 
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CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

ng/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

iigfg 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

lig/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

fig/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

yLgfg 

5.0 

R 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Kg's 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

fig/g 

5.0 

R 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

fig/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Hg'g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

lig/S 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

fig/g 

5.0 

CRP.94-O6B 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

(ig/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Mg/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94^6B 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

(ig'g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Hg/g 

5.0 

R 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A2,2,3,3A,4,5,5,5A5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

Hg'g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

Hg'g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

MB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

^g/g 

5.0 

CRP-94^6B 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

(ig'g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

fig/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

^g'g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Hg/g 

5.0 

CRP.94-O6B 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig/g 

5.0 

R 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg^g 

5.0 

R 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

iis/s 

5.0 

R 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

PCB24S 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

5.0 

R 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

5.0 

R 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

UNK610 

UNKNOWN 

0.70000000 

Hg/g 

5.0 

S 

CRP-94^6B 

EXCV 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

2.00000000 

Hg/g 

5.0 

s 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

UNK649 

UNKNOWN 

0.20000000 

Hg/g 

5.0 

s 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

UNK662 

UNKNOWN 

0.40000000 

Hg/g 

5.0 

s 

CRP-94-06B 

EXCV 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

0.60000000 

Hg/g 

5.0 

s 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

10.0 
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Chemical  Range  (SWMJJ  7)  Phase  II RI  Data 

ate  Media  ~  Meas  Unit  Flag  l^ta 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depfli  CoJe  Qnal 


Chemical  Class:  SEMlVOLATlLES 


CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

l^DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

ttg/s 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

12DPH 

1^-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

n$/s 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

1,4-DicHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

PS^g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

24Disrr 

2,4-DiNiTROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

vsiz 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6.DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2.6-DiNiTROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

vstz 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

10.0 

CRP.94-O6C 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

miz 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

S-NTTROANILINE 

LT 

3.00000000 

PS'S 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

v^z 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

vz/z 

10.0 

CRP.94-O6C 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg/g 

10.0 

CRP.94-O6C 

EXCV 

CSO 

B2CPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

zz/z 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

t*g/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

10.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

iig/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

(ig/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

Hg/g 

10.0 

CRP.94-O6C 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

^g/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Mg's 

10.0 

CRP.944)6C 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

Jig^g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4<;hlorophenylmethyl 

LT 

0.06600000 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Hg^g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

^g/g 

10.0 

CRP-^94-06C 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

|»g/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

fig'g 

10.0 

CRP.94-O6C 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

Dim 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

|»g^g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

vs/s 

10.0 

CRP-9«6C 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

|ig/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

fig^g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

vs/s. 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

ggi'g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

vslz 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

vsiz 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

|ig/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO[U,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

vziz 

10.0 

CRP-94<06C 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

vzIz 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

zz/z 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

vz/z 

10.0 

CRP-9«6C 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1,1A2,2,3,3A4,5,5,5A5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4^XATHIANE 

LT 

0.07500000 

vziz 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

vziz 

10.0 

CRP.94-O6C 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vziz 

10.0 

CRP.94-O6C 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vziz 

10.0 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMTVOLATELtES 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig^g 

10.0 

R 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig/g 

10.0 

R 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Hg'g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

fig/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0,76000000 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Pg^B 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Hg^g 

10.0 

CRP-94^6C 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

Hg'g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>I, 

LT 

0.10000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Hg'g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Hg'g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Hg/g 

10-0 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

UNK610 

UNKNOWN 

0.60000000 

Mg/g 

10.0 

s 

CRP-94-06C 

EXCV 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

1,00000000 

Mg'g 

10.0 

s 

CRP-94^6C 

EXCV 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

0.50000000 

Mg^g 

10.0 

s 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

123TCB 

l^^TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

Mg/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

Mg/g 

0-5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

12DCLB 

l>DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Mg'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

Mg/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

fig/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

MS'g 

0.5 

R 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

WDCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

Mg'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

Mg'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

Pg'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

Pg'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINnROPHENOL 

LT 

4.70000000 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINnROTOLL)ENE 

LT 

1.40000000 

Iig/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

Hg^g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2.6-DINnROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

fig/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

Pg'g 

0-5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

Pg'g 

0.5 

CRP.94-07A 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

Hg'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NnROANILDffi; 

ND 

3.10000000 

^g'g 

0.5 

R 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NnROPHENOL 

LT 

1.10000000 

Hg'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

fie/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

35DNA 

33-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

Itg/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

3NANIL 

a-NTTROANIUNE 

LT 

3.00000000 

^g/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINnRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

Hg'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Pg/g 

0.5 

R 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Pg'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

fig'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

lig/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NnROANILINE 

ND 

3.10000000 

Hg/g 

0.5 

R 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Pg'g 

0.5 

Data 

Qnal 
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Chemical  Rccnge  (SWMU  7)  Phase  II  PI  Data 


Site  Media 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name 


Meas  Unit  Flag  Pata 

Bool  Value  Meas  Peptfa  Code  Qnai 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

ftg/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

fig/'g 

0.5 

CRP.94-07A 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

(ig/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Hg/g 

0.5 

CRP.94^7A 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Mg's 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

mb's 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

fig/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

vs/s. 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

(ig^g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0,04100000 

vs/z 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

^g»'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

fig's 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

fig'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94^7A 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

fig'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0,13000000 

fig's 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

fig'g 

0.5 

CRP-94^7A 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

fig'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

zziz 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

fig'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

fig'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

fig'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

vziz 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

fig'g 

0.5 

CRP-9407A 

EXCV 

CSO 

CPMS 

44:hlorophenylmethyl 

LT 

0.09700000 

fig'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

fig'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

fig'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

fig'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

fig'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

fig'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

fig'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

fig'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

PEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

fig'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

PITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

fig'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

fig'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

fig'g 

0.5 

CRP-94<>7A 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N*BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

fig'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

fig'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

fig'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

fig'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

^g'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

vziz 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

fig'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

fig'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

ELRENE 

FLUORENE 

LT 

0,06500000 

fig'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

fig'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

flg^g 

0.5 

CRP-94^7A 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

vzIz 

0.5 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


SitelD 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool  Vahie  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLA  TALES 


CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [U^-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSC 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Hg/'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Hg/g 

0.5 

R 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

pe'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

(ig^g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1.1A,2,2.33A4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

(ig/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATfflON 

LT 

0.18000000 

pg^g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

NB 

NiraOBENZENE 

LT 

1.80000000 

vsl% 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pg'g 

0.5 

CRP.94-07A 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Mg^g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

Mg'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB 1016 

LT 

0.32000000 

Mg^g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

R 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Pg'g 

0.5 

R 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0,79000000 

Pg'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Pg'g 

0.5 

CRP-94^7A 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Pg'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg^g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

Pg^g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Pg'g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

UNK640 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg^g 

0.5 

S 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

UNK645 

UNKNOWN 

0.40000000 

Pg'g 

0.5 

s 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

UNK648 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

UNK650 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

UNK662 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

UNK678 

UNKNOWN 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

s 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

UNK679 

UNKNOWN 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

s 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

UNK700 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

s 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

UNK703 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

CRP-94-07A 

EXCV 

CSO 

UNK709 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

1^-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

12DPH 

1>DIPHENYLHYDRAZ1NE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

l^DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

5.0 

R 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

L4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

5.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLAXJLLES 


CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0,06500000 

ii$/$ 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3,00000000 

p»'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

v^e 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

tig/z 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94^7B 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0,93000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

5.0 

CRP.94-07B 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

5.0 

CRP.94-07B 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pe'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pe'g 

5.0 

CRP.94^7B 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pe'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pe'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

itg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pe'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pe'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pe'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pe'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pe'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pe'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pe'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pe'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Itg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0,52000000 

pe'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pe'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0,68000000 

llg/g 

5.0 
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CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

pe'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4<:HIX»R0PHENYLMETHyL 

LT 

0.06600000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg'g 

5.0 

CRP.94-07B 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BEN2ENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DEBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg/g 

5.0 

CRP.94-07B 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg'^g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg'g 

5,0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0,06500000 

pg^g 

5,0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg^g 

5.0 

CRP.94-07B 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1,30000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

pg/'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94^7B 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2^-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1,IA^.2,3^A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

pg^g 

5.0 

CRP-.94-07B 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,40XATHIANE 

LT 

0.07500000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB 1016 

LT 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg% 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg% 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg'g 

5,0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

pg'g 

5,0 

CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

pg'g 

5.0 
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CRP-94-07B 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

HS'g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATfflON 

LT 

1.70000000 

Pg/g 

5.0 

CRP-94^7B 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Jig/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2.4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

Pg^g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

fig/g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

cso 

UNK610 

UNKNOWN 

0.50000000 

Mg^g 

5.0 

CRP-94-07B 

EXCV 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

0.70000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

niXLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

ng/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINnROBENZENE 

ND 

0.63000000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Hg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

ng/g 

10.0 

CjRP-94-07C 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

Jig/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

10,0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

jig/g 

10.0 

CRP.94-07C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

fig/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

fig/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Hg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94^7C 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

33E)CBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000 

Pg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

fig/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANrLINE 

ND 

0.63000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

V^% 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

I^g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0,03300000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

AML 

ANILINE 

ND 

0,13000000 

v%lz 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZnSfE 

LT 

0,06500000 

Hg/g 

10.0 

CRP.94^7C 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

Hg/g 

10.0 
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Chemical  Class:  SEMIVOLATIJLES 


CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

ng/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

flg^g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

t»g^g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

FS^g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

F&'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

(ig/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0,18000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Fg/'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94^7C 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

F&'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

Dira 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94^7C 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-944)7C 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

ELUORENE 

LT 

0.06500000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1.1A,2,2^,3A,4,5.5,5A^B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94^7C 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Fg'g 

10.0 
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Chemical  Class:  SEMIV OLAXULES 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NirROSODIMETHYIAMINE 

LT 

0.46000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

10.0 

R 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg^g 

10.0 

R 

CRP-94^7C 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

10.0 

R 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/'g 

10.0 

R 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

10.0 

R 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

10.0 

CRP.94-07C 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

10.0 

CRP.94-07C 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg'g 

10,0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2,2.BIS(PARA42HLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0,10000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHL0R0-1-(2,4-DICHL0R0PHEN 

LT 

0.92000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

10.0 

CRP-944)7C 

EXCV 

cso 

UNK610 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

10.0 

S 

CRP-94-07C 

EXCV 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

0.80000000 

pg^g 

10.0 

S 

CRP-94^7C 

EXCV 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

10.0 

S 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg^g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg^g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0,52000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg^g 

0.5 

R 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0,62000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94^8A 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg^g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0,32000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NITROANIUNE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

33r)CBD 

3,3’CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITR0-2-CRES0L 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 
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CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0,04100000 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg^g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

ps^e 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

PS's 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg^g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NITROANlLINE 

ND 

3.10000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

PS/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg^g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

PS's 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94^8A 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg^g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg^g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  AFnHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0,5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [GLm  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0,5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

pg/g 

0,5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

CPMSO 

A-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

CPMS02 

A-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

pg/g 

0-5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

DBCP 

DBBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

130000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 
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Site 

Media 

Meas 

UnH 

Flag 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Value 

Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94-OgA 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

(ig/g 

0.5 

R 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Hg'g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

(ig'g 

0.5 

R 

CRP.94-O8A 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

(ig/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

ms's 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

llg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

ms's 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

I»g/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

ne'g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Hg'g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

0.5 

R 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

(‘g'g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

l»g/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

MEREX 

1,1A2,2,3,3A4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

»lg^g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

(‘g'g 

0.5 

CRP-94D8A 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Hg'g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

l*g'g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NTmOSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

flg'g 

0.5 

CRP-944)8A 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

l*g^g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Hg/'g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

Jig'g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

(ig^g 

0.5 

R 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

(ig/g 

0.5 

R 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

0.5 

R 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

0.5 

R 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

lig/g 

0.5 

R 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Iig/S 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

lig/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Mg's 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

Itg/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

ng/g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

Hg'g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Hgtg 

0.5 

CRP-9«8A 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

ligtg 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-1^2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

lig^g 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK519 

UNKNOWN 

0.40000000 

zz/z 

0.5 

S 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK610 

UNKNOWN 

0.30000000 

vz/z 

0.5 

S 

CRP-9«8A 

EXCV 

cso 

LnSIK631 

UNKNOWN 

0.30000000 

vz/z 

0.5 

S 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

2.00000000 

vz/z 

0.5 

s 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK645 

UNKNOWN 

0.30000000 

zziz 

0.5 

s 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK648 

UNKNOWN 

0.40000000 

zz/z 

0.5 

s 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK650 

UNKNOWN 

3.00000000 

vziz 

0.5 

S 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

l)NK662 

UNKNOWN 

0.40000000 

vztz 

0.5 

s 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK662 

UNKNOWN 

0.90000000 

(Ig/g 

0.5 

D 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK678 

UNKNOWN 

0.40000000 

vz/z 

0.5 

S 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

1.00000000 

vz/z 

0.5 

S 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK700 

UNKNOWN 

0.50000000 

vz/z 

0.5 

s 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK705 

UNKNOWN 

0.30000000 

ms's 

0.5 

S 

CRP-94-08A 

EXCV 

cso 

UNK709 

UNKNOWN 

1.00000000 

tie's 

0.5 

S 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

ms's 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

fig^g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

12DCLB 

l>DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

ms's 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

12DPH 

U-DEPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

13DCLB 

l^DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

tig's 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

ng/g 

5.0 

R 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

fig's 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

PS's 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

fig's 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-OIME'mYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

fig's 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

fig's 

5.0 

CIIP-94-08B 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

fig's 

5,0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

fig's 

5.0 

R 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

ms's 

5,0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

fig's 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

fig's 

5,0 

R 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

fig's 

5,0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

fig's 

5.0 

CRP-94^8B 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

fig's 

5.0 

R 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

4NP 

d-NTTROPHENOL 

LT 

3.30000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

PS's 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Mg's 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

PS's 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

PS's 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

PS's 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

PS's 

5.0 

R 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

PS'S 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZrNE 

LT 

0.06500000 

PS's 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg'g 

5.0 

CRP-9«8B 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

PS's 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg'g 

5,0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATC 

LT 

0.48000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

5.0 

Data 

Qaal 
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Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ  YL  PHTHALATE 

LT 

1,80000000 

Mg'g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

vs/z, 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Hg/g 

5.0 

CRP~94-08B 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

(Ig'g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Mg'g 

5.0 

CRP.94-O8B 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

v-ziz 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

ttg/z 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pztz 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

lig/z 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

vz/z 

5.0 

CRP-94^8B 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

vziz 

5.0 

CRP.94^8B 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

vz/z 

5.0 

CRP.94-O8B 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

vziz 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

vz/z 

5.0 

CRP>94-08B 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

vzIz 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

zziz 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRBSr  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

vz/z 

5.0 

CRP.94-O8B 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

zziz 

5.0 

CRP.94-O8B 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

zzIz 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

zzIz 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

zziz 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

zziz 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

zziz 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

zziz 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

zziz 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

zziz 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

zziz 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

zziz 

5,0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

zziz 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

zziz 

5.0 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Untt 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

5.0 

R 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0,32000000 

MS^g 

5.0 

R 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0,32000000 

pg/g 

5,0 

R 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

R 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

R 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Pf'g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Pg'g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Pg^E 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

pg/g 

5.0 

CRP-94^8B 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>I. 

LT 

0.06800000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

Pg^g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Pg'g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

Pg'g 

5.0 

CRP.94-08B 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Pg'g 

5.0 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

UNK531 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg'g 

5.0 

S 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

UNK610 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

5.0 

S 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

5.0 

s 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

UNK650 

UNKNOWN 

0.50000000 

Pg'g 

5.0 

s 

CRP-94-08B 

EXCV 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

0.40000000 

Pg'g 

5.0 

s 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

123TCB 

l^>TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

124TCB 

U.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

12DCLB 

1^-DICHLOROBENZENE 

LT 

0,04200000 

Pg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

12DPH 

1>DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DrNITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

Pg'g 

10.0 

R 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Pg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

Pg'g 

10,0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

Pg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

Pg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pe'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINnROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

10.0 

R 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

10.0 

CRP.94-O8C 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

10,0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

10.0 

R 

CRP-94-08C 

EXCV 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

10.0 
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Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

iig/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

M&'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Jig/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Hg'g 

10.0 

CKP-94-08C 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Jig/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

lig/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Jig/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

ne'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

jig/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

jig/g 

10.0 

CRP-94^8C 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Mg^g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

ng/g 

10.0 

CRP.94^8C 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

(Ig'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

llg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Jlg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

(Ig'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

ng/^g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

ng'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Hg/'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

(Ig/g 

10.0 

CRP.94-O8C 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

ng/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

fig^g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

fig/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHE>rmiETHYL 

LT 

0.09700000 

10.0 

CRP-94^8C 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

Kg^g 

10.0 

CRP-94^8C 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

fig^g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Hg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

ftg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Pg/g 

10.0 

CRP.94-O8C 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

Mg'g 

10.0 

CRP«94-08C 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

(ig/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

V't/Z 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

ftg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

Jtg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

fig/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

fig/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Hg'g 

10.0 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

UnH 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Fg^g 

10.0 

R 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0,26000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1,1A,2,2^,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

FS'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Fg'g 

10.0 

R 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLOIUNATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Fg'g 

10.0 

R 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Fg/g 

10.0 

R 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Fg/g 

10.0 

R 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Fg/g 

10.0 

R 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

F&'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Fg'g 

10.0 

CRP.94-O8C 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

UNK531 

UNKNOWN 

0.40000000 

Fg'g 

10.0 

S 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

UNK610 

UNKNOWN 

0.80000000 

Fg'g 

10.0 

S 

CRP-94-08C 

EXCV 

CSO 

UNK640 

UNKNOWN 

0.90000000 

Fg'g 

10.0 

S 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

Fg'g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1^^-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

Fg'g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

Fg'g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

Fg'g 

0.5 

D 

CRP-94^9A 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

l^DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Fg'g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Fg'g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

12DPH 

l^DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

Fg'g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

Fg'g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Fg'g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Fg'g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

U-dinttrobenzene 

ND 

0.63000000 

Fg'g 

0.5 

R 

CRP-94^9A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

Fg'g 

0.5 

RD 
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SitelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOIATILES 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

figfs 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Hgfs 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

ms's 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

PS^g 

0.5 

D 

CRP-94^9A 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94^9A 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHlOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/'g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg^g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

24r)CLP 

2,4.DICHL0R0PHEN0L 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg^g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLXmNE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOUJENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg'g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0,5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

CRP.94-09A 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg'g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2.NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

RD 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1,60000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

3NT 

S-NTTROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINrrRa2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENyL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg'g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

RD 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

4MP 

4.METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

D 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOIATELES 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Mg/g 

0.5 

RD 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

vt/s 

0.5 

R 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Mg/'g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Mg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Hg^g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Jig'g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

jig/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

fig^g 

0,5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Mg'g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Mg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Mg^g 

0.5 

D 

CRP.94-09A 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Hg'g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

f»g/g 

0.5 

R 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

fig/g 

0.5 

RD 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

vs/s 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

ng/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Mg^g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Mg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

fig/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

vs/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Hg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

vs/s 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

vsiz 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

Mg'g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Hg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Mg^g 

0.5 

CRP-94^9A 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

|ig/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

flg/g 

0.5 

CRP-94^9A 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

fig/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

rntz 

0.5 

D 

CRP-94^9A 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

vz/z 

0.5 

D 

CRP.94-09A 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1,30000000 

Hg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Hg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

BENZED 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Hg/g 

0.5 

R 

CRP«94-09A 

EXCV 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Hg/g 

0.5 

RD 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

vziz 

0.5 

RD 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Hg/g 

0.5 

R 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,II  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G.H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Hg/g 

0.5 

D 

CRP-94^9A 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Hg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.05200000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94^9A 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

0.5 
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Site  IB 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIV OLATILES 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0,08000000 

ng/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg^g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

PS'S 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg^g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

pg^g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

CPMS 

4-CHlX)ROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

PS'S 

0.5 

CRP-94^9A 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4<:hlorophenylmethyl 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHIX)ROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHIjOROPHENYLME'raYL 

LT 

0.06600000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

pg^g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg'g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg/g 

0.5 

CRP-94^9A 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg/'g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg^g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg/'g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg'g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADDENE 

LT 

0.57000000 

pg/'g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

pg^g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg'g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

pg/'g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

pg'g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg^g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg^g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg'g 

0.5 

RD 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg/'g 

0.5 

R 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg'g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pg'g 

0.5 

RD 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pg'g 

0.5 

R 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg'g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg'g 

0.5 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

^te  Media  ~  Meas  Unit  Btog  Date 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 

Chemical  Class:  SEMIVOLATiLES 


CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

HCBD 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

HCBD 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

HPCL 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

HPCL 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

CRP-94^9A 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

ISODR 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

ISODR 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

KEP 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

KEP 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

LIN 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

LIN 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

MIREX 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

MIREX 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

Cia»-94-09A 

EXCV 

CSO 

NAP 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

NAP 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

NB 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

NB 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

NNDME 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

NNDME 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

OXAT 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

OXAT 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

PCB016 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

PCB016 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

PCB221 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

PCB221 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

PCB232 

CRP-94^9A 

EXCV 

CSO 

PCB232 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

PCB242 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

PCB242 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

PCB248 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

PCB248 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

PCB254 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

PCB254 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

PCB260 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

PCB260 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

PCB262 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

PCB262 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

PCP 

CRP-94-09A 

EXCV 

CSO 

PCP 

HEXACHLOROBUTADIENE  LT 

HEXACHLOROBUTADIENE  LT 

HEPTACHLOR  LT 

HEPTACHLOR  LT 

HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

HEPTACHLOREPOXDDE  LT 

INDENO  [1,23-C,D]  PYRENE  LT 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE  LT 

ISODRIN  LT 

ISODRIN  LT 

KOPHORONE  LT 

KOPHORONE  LT 

KEPONE  ND 

KEPONE  ND 

LINDANE  LT 

LINDANE  LT 

METHOXYCHLOR  LT 

METHOXYCHLOR  LT 

L1A;I,2^3A,4,5,5,5A5B,6-DECACH  LT 
14A2,2,33A,4,5,5,5A5B,6-DECACH  LT 
MALATHION  LT 

MALATHION  LT 

NAPHTHALENE  LT 

NAPHTHALENE  LT 

NITROBENZENE  LT 

NITROBENZENE  LT 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE  LT 

N-NITROSODIMETHYLAMINE  LT 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE  LT 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE  LT 

N-NTTROSODIPHENYLAMINE  LT 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE  LT 

1,4-OXATHIANE  LT 

1,4-OXATHIANE  LT 

PCB 1016  LT 

PCB 1016  LT 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

PCB  1260  LT 

PCB  1260  LT 

PCB  1262  LT 

PCB  1262  LT 

PENTACHLOROPHENOL  LT 

PENTACHLOROPHENOL  LT 


0.97000000 

MS'g 

0.5 

0.97000000 

Hg^g 

0.5 

D 

0.24000000 

fig's 

0.5 

D 

0.24000000 

jig/g 

0.5 

0.48000000 

fig's 

0.5 

0.48000000 

fig's 

0.5 

D 

2.40000000 

fig's 

0.5 

D 

2.40000000 

fig's 

0.5 

0.48000000 

fig's 

0.5 

0.48000000 

fig's 

0.5 

D 

0.39000000 

ms's 

0.5 

D 

0.39000000 

fig's 

0.5 

1.30000000 

fig's 

0.5 

RD 

1.30000000 

fig's 

0.5 

R 

0.10000000 

fig's 

0.5 

0.10000000 

fig's 

0.5 

D 

0.26000000 

fig's 

0.5 

D 

0.26000000 

fig/g 

0.5 

0.14000000 

fig's 

0.5 

D 

0.14000000 

fig's 

0.5 

0.18000000 

fig's 

0.5 

0.18000000 

fig's 

0.5 

D 

0.74000000 

fig's 

0.5 

D 

0.74000000 

flgg 

0.5 

1.80000000 

fig's 

0.5 

1.80000000 

fig's 

0.5 

D 

0.46000000 

fig's 

0.5 

D 

0.46000000 

fig's 

0.5 

1.10000000 

fig's 

0.5 

1.10000000 

fig's 

0.5 

D 

0.29000000 

fig's 

0.5 

D 

0.29000000 

fig's 

0.5 

0.07500000 

fig's 

0.5 

0.07500000 

fig's 

0.5 

D 

0.32000000 

fig's 

0.5 

D 

0.32000000 

fig's 

0.5 

0.32000000 

PS'S 

0.5 

R 

0.32000000 

fig's 

0.5 

RD 

0.32000000 

fig's 

0.5 

RD 

0.32000000 

fig's 

0.5 

R 

0.32000000 

fig's 

0.5 

R 

0.32000000 

fig's 

0.5 

RD 

0.32000000 

fig's 

0.5 

RD 

0.32000000 

fig's 

0.5 

R 

0.32000000 

fig's 

0.5 

R 

0.32000000 

fig's 

0.5 

RD 

0.79000000 

fig's 

0.5 

D 

0.79000000 

fig's 

0.5 

6.30000000 

fig's 

0.5 

6.30000000 

fig's 

0.5 

D 

0.76000000 

fig's 

0.5 

D 

0.76000000 

fig's 

0.5 

Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

sue 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Hg'g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

iis/e 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

PPDDD 

24-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

Mg'g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

Mg/g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-1, 

LT 

0.06800000 

pg^g 

0.5 

D 

CRP.94-09A 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

ne/s 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2;2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

nefg 

0.5 

D 

CRP-94^9A 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg^g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg^g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-{2,4.DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg'g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-{2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/'g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK519 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg'g 

0.5 

S 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK520 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg'g 

0.5 

S 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

tINK640 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

SD 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK650 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg'g 

0.5 

SD 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

tINK650 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK662 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg/'g 

0.5 

S 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK662 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/'g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

TJNK662 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

0.5 

SD 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK662 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg'g 

0.5 

D 

CRP.94-09A 

EXCV 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

0.5 

SD 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

0.80000000 

pg^g 

0.5 

S 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg'g 

0.5 

D 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK680 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg'g 

0.5 

SD 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK703 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

0.5 

S 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK709 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg'g 

0.5 

S 

CRP-94-09A 

EXCV 

cso 

UNK709 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg'g 

0.5 

SD 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4.TRICHL0R0BENZENE 

LT 

0,22000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg'g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0,04200000 

pg'g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg'g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

5,0 

CRP-94^9B 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg'g 

5.0 

R 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg'g 

5.0 

RD 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg'g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg'g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg'g 

5.0 

D 
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SHelD 


Site 

Type 


Media 

Type 


Test  Name 


Meas 

Bo<d  Value 


Unit 

Meas 


Flag 

Depth  Code 


Data 

Qnal 


Chemical  Class:  SEMiVOLAXlAJES 


CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

245TCP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

246TCP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

246TCP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

24DMP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

24DMP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

24DNP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

24DNP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

26DNA 

CRP-94^9B 

EXCV 

CSO 

26DNA 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

2CLP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

2CLP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

2MP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

2MP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

2NP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

2NP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

35DNA 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

35DNA 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

3NAML 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

3NT 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

3NT 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

CRP-9«9B 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

4MP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

4MP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

4NP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

4NP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

ABHC 

2.4.5- TRICHLOROPHENOL  LT 

2.4.6- TRICHLOROPHENOL  LT 

2.4.6- TRICHLOROPHENOL  LT 

2.4- DICHLOROPHENOL  LT 

2.4- DICHLOROPHENOL  LT 

2.4- DIMETHYLPHENOL  LT 

2.4- DIMETHYLPHENOL  LT 

2.4- DINITROPHENOL  LT 

2.4- DINITROPHENOL  LT 

2.4- DINrTROTOLUENE  LT 

2.4- DINITROTOLUENE  LT 

2.6- DINITROANILINE  LT 

2.6- DINrrROANILINE  LT 

2.6- DINrrROTOLUENE  LT 

2.6- DINrTROTOLLIENE  LT 

2-CHLOROPHENOL  LT 

2-CHLOROPHENOL  LT 

2-CHLORONAPHTHALENE  LT 

2-CHLORONAPHTHALENE  LT 

2-METHYLNAPHTHALENE  LT 

2-METHYLNAPHTHALENE  LT 

2-METOYLPHENOL  LT 

2-METHYLPHENOL  LT 

2-NrrROANILINE  ND 

2-NITROANILINE  ND 

2-NrrROPHENOL  LT 

2- NrrROPHENOL  LT 

3^-CICHLOROBENZIDINE  LT 

33-CICHL0R0BENZn)INE  LT 

3.5- DINrrROANILINE  LT 

3.5- DINrrROANILINE  LT 

3- NrrROANEJNE  LT 

3-NITROANILINE  LT 

3-NITROTOLUENE  LT 

3- NrrROTOLUENE  LT 

4.6- DINrrRO-2-CRESOL  LT 

4.6- DINITRO-2-CRESOL  LT 

4- BROMOPHENYLPHENYL  ETHER  LT 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER  LT 

4-CHLOROANILINE  ND 

4-CHLOROAMLINE  ND 

4-CHLORO-3-CRESOL  LT 

4-CHLORO-3-CRESOL  LT 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  LT 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  LT 

4-METHYLPHENOL  LT 

4-METHYLPHENOL  LT 

4-NITROANILINE  ND 

4-NITROANILINE  ND 

4-NITROPHENOL  LT 

4-NrrROPHENOL  LT 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 


0.49000000 

Mg's 

5.0 

0.06100000 

ms's 

5.0 

0.06100000 

MS'g 

5.0 

D 

0.06500000 

tig/g 

5.0 

D 

0.06500000 

mb's 

5.0 

3.00000000 

Hg/g 

5.0 

3.00000000 

(tg/g 

5.0 

D 

4.70000000 

MB'g 

5.0 

D 

4.70000000 

ligle 

5.0 

1.40000000 

MB^g 

5.0 

1.40000000 

Mg/g 

5.0 

D 

0.57000000 

pg/g 

5.0 

D 

0.57000000 

fig/g 

5.0 

0.32000000 

PB'g 

5.0 

0.32000000 

tig/g 

5.0 

D 

0.05500000 

liglg 

5.0 

D 

0.05500000 

Hg'g 

5.0 

0.24000000 

Hg/g 

5.0 

0.24000000 

lig/g 

5.0 

D 

0.03200000 

liglg 

5.0 

D 

0.03200000 

liglg 

5.0 

0.09800000 

liglg 

5.0 

0.09800000 

liglg 

5.0 

D 

3.10000000 

liglg 

5.0 

RD 

3.10000000 

liglg 

5.0 

R 

1.10000000 

liglg 

5.0 

1.10000000 

liglg 

5.0 

D 

1.60000000 

liglg 

5.0 

D 

1.60000000 

liglg 

5.0 

1.60000000 

liglg 

5.0 

1.60000000 

liglg 

5.0 

D 

3.00000000 

liglg 

5,0 

D 

3.00000000 

liglg 

5.0 

0.34000000 

HB'g 

5.0 

0.34000000 

\iglg 

5.0 

D 

0.80000000 

MB'g 

5.0 

D 

0.80000000 

MB^g 

5.0 

0.04100000 

lig/g 

5.0 

0.04100000 

Jig'g 

5.0 

D 

0.63000000 

V-glg 

5.0 

RD 

0.63000000 

Hg'g 

5.0 

R 

0.93000000 

HB'g 

5.0 

0.93000000 

fig/g 

5.0 

D 

0,17000000 

(ig^g 

5.0 

D 

0.17000000 

Hg/g 

5.0 

0.24000000 

MB'g 

5.0 

0.24000000 

liglg 

5.0 

D 

3.10000000 

V-glg 

5.0 

RD 

3.10000000 

Vgig 

5.0 

R 

3.30000000 

Vgig 

5.0 

3.30000000 

VgIg 

5.0 

D 

1.30000000 

Jig/g 

5.0 

D 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

UnH 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIV OlATLLES 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

5.0 

D 

CRP-9«9B 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/'g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

5.0 

D 

CRP.94-09B 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

5.0 

R 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg'g 

5.0 

RD 

CRP-94^9B 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg'g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg'g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg/'g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg'g 

5.0 

D 

CRP.94^9B 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg'g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg'g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg'g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg^g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/'g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg'g 

5.0 

R 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg'g 

5,0 

RD 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg^g 

5.0 

RD 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg/g 

5.0 

R 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg'g 

5.0 

CRP.94-09B 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg'g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg'g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg'g 

5.0 

CRP.94^9B 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.04900000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg'g 

5.0 

CRP.94-09B 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg^g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

pg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94^9B 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg^g 

5.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

~  Meas  IMt  iSg  ^ 

Site  ID _ Type  Type _  Test  Name  _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 


CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

CIj6ET 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

CPMS 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

CPMS 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

DBCP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

DBCP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

DBHC 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

DBHC 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

DCPD 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

DCPD 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

DDVP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

DDVP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

DEP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

DEP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

DITH 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

DITH 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

DMP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

DMP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

DNBP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

DNBP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

DNOP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

DNOP 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

FANT 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

FANT 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

HCBD 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

HCBD 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

HPCL 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

HPCL 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEXACHLOROETHANE  LT 

CHLORDANE  LT 

CHLORDANE  LT 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  LT 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  LT 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  LT 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  LT 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  LT 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  LT 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE  LT 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE  LT 

DIBROMOCHLOROPROPANE  LT 

DIBROMOCHLOROPROPANE  LT 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 
DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 
DIBENZOFURAN  LT 

DIBENZOFURAN  LT 

DICYCLOPENTADIENE  LT 

DICYCLOPENTADIENE  LT 

VAPONA  LT 

VAPONA  LT 

DIETHYL  PHTHALATE  LT 

DIETHYL  PHTHALATE  LT 

DITHIANE  LT 

DITHIANE  LT 

DIELDRIN  LT 

DIELDRIN  LT 

DIMETHYL  PHTHALATE  LT 

DIMETHYL  PHTHALATE  LT 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE  LT 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE  LT 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE  LT 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE  LT 

ENDRIN  LT 

ENDRIN  LT 

ENDRIN  ALDEHYDE  LT 

ENDRIN  ALDEHYDE  LT 

ENDRIN  KETONE  ND 

ENDRIN  KETONE  ND 

ENDOSULFAN  SULFATE  LT 

ENIXISULFAN  SULFATE  LT 

FAMOPHOS  ND 

FAMOPHOS  ND 

FLUORANTHENE  LT 

FLUORANTHENE  LT 

FLUORENE  LT 

FLUORENE  LT 

HEXACHLOROBUTADIENE  LT 

HEXACHLOROBUTADIENE  LT 

HEPTACHLOR  LT 

HEPTACHLOR  LT 

HEPTACHLOREPOXIDE  LT 


1,80000000 

fig'g 

5.0 

D 

0.68000000 

pg/g 

5.0 

D 

0.68000000 

pg'g 

5.0 

0.09700000 

iig/g 

5.0 

D 

0.09700000 

Fg'g 

5.0 

0.32000000 

ligig 

5.0 

0.32000000 

|ig/g 

5.0 

D 

0.06600000 

flg^g 

5.0 

D 

0.06600000 

Mg^g 

5.0 

0.31000000 

Fg/g 

5.0 

D 

0.31000000 

pg/g 

5.0 

0.07100000 

fig/g 

5.0 

0.07100000 

Hg/g 

5.0 

D 

0.21000000 

Pg^g 

5.0 

D 

0.21000000 

J*g/g 

5.0 

0.38000000 

Pg'g 

5.0 

0.38000000 

Mg^g 

5.0 

D 

0.57000000 

fig/g 

5.0 

D 

0.57000000 

Mg'g 

5.0 

0.06800000 

Pg^g 

5.0 

0.06800000 

pg/g 

5.0 

D 

0.24000000 

pg/g 

5.0 

D 

0.24000000 

Pg'g 

5.0 

0.06500000 

Pg'g 

5.0 

0.06500000 

lig/g 

5.0 

D 

0.07900000 

Pg/g 

5.0 

D 

0.07900000 

pg/g 

5.0 

0.06300000 

pg/g 

5.0 

0.06300000 

pg^g 

5.0 

D 

1.30000000 

pg^g 

5.0 

D 

1.30000000 

Pg'g 

5.0 

0.23000000 

pg/g 

5.0 

0.23000000 

pg^g 

5.0 

D 

1.30000000 

pg^g 

5.0 

D 

1.30000000 

pg/g 

5.0 

1.80000000 

pg/g 

5.0 

1.80000000 

PS/g 

5,0 

D 

0.28000000 

pg/g 

5.0 

RD 

0.28000000 

Pg'g 

5.0 

R 

1.20000000 

lig/g 

5.0 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

D 

1.30000000 

pg/g 

5.0 

RD 

1.30000000 

Hg/g 

5.0 

R 

0.03200000 

Pg/g 

5.0 

0.03200000 

Hgig 

5.0 

D 

0.06500000 

ligig 

5.0 

D 

0.06500000 

Pg^g 

5.0 

0.97000000 

pg^g 

5.0 

0.97000000 

pg^g 

5.0 

D 

0.24000000 

Pg'g 

5.0 

D 

0.24000000 

pg/g 

5.0 

0.48000000 

figlg 

5.0 

Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

DepOi 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

ne/s 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

f^e/e 

5.0 

CRP>94^9B 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

^g'g 

5.0 

CRP.94-09B 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

tig/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

iig/e 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

5.0 

RD 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

vs/z 

5.0 

R 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Mg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Mg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Mg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

MIREX 

i,lA,2, 2,3,3  A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

Mg/g 

5.0 

D 

CRP.94-09B 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A,2, 2,3,3  A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATfflON 

LT 

0.18000000 

lig/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

fig/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

lig/g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NTTROSODIMEIHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Mg/g 

5.0 

D 

CRP.94-09B 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Mg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODLNPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Mg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Mg/g 

5.0 

D 

CRP.94-09B 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Mg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Mg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

Mg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

Mg/g 

5.0 

D 

CRP-94^9B 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Mg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Mg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

5.0 

R 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

5.0 

RD 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

5.0 

RD 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

5.0 

R 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

5.0 

R 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

5.0 

RD 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB24S 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

5.0 

RD 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

5.0 

R 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

5.0 

R 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

5.0 

RD 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0,79000000 

Mg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0,79000000 

Mg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Mg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Mg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Mg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Mg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Mg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Mg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Mg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Mg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2,2.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

Mg/g 

5.0 
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Site  Media  Meas  Unit  Flag 


Chemical  Class:  SEMrVOLATILES 


CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-l, 

LT 

0.06400000 

Hg/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

ng/e 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

iiglg 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA4:HL0R0PHENYL)-1, 

LT 

0.10000000 

ng/g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

i^glg 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

^g/g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

iig/g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Hg/g 

5,0 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

(Ig/'g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHL0R0-1-(2,4-DICHL0R0PHEN 

LT 

0.92000000 

l^g 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHLORai-{2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

^lg/g 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

5.0 

D 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

5.0 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

UNK610 

UNKNOWN 

0.50000000 

tlg/g 

5.0 

S 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

UNK610 

UNKNOWN 

0.40000000 

l^g 

5.0 

SD 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

UNK640 

UNKNOWN 

0.80000000 

vgig 

5.0 

SD 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

UNK640 

UNKNOWN 

0.80000000 

Vigig 

5.0 

S 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

UNK650 

UNKNOWN 

0.40000000 

Hg'g 

5.0 

S 

CRP-94-09B 

EXCV 

CSO 

UNK650 

UNKNOWN 

0.40000000 

V-gJg 

5.0 

SD 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

Hg'g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

Hg'g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

fig'g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Hg'g 

10.0 

D 

CRP-94<09C 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

fig'g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

fig^g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

Hg'g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

fig^g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

niz 

10.0 

R 

CRP-94^9C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

vg/% 

10.0 

RD 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

vg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

Mg'g 

10.0 

CRP.94-09C 

EXCV 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

Mg'g 

10.0 

D 

CRP-94^9C 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

Vg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

jig^g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

Hg/'g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

Jig'g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

\g/s 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

|ig/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

yg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

i*@'g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

Vg/g 

10.0 

D 

CRP.94-09C 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

yg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

gg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

ygig 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

vgig 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

vg/g 

10.0 

CRP-.94-09C 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

gg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

vg/g 

10.0 

D 
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Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flas 

Site  ID 

Type 

Type 

Test  Name 

Bool 

Valoe 

Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLAHLES 

CRP.94-09C 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

vs/z 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYIJ^APHTHALENE 

LT 

0.03200000 

i^efe 

10.0 

D 

CRP-94^9C 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

Mg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Mg/g 

10.0 

RD 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

Mg/g 

10.0 

R 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

2NP 

2*NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

Mg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZrDINE 

LT 

1.60000000 

Mg/g 

10.0 

D 

CRP-94^9C 

EXCV 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

Mg/g 

10.0 

CRP-.94-09C 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

Mg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

Mg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

3NANIL 

S-NTTROANILINE 

LT 

3.00000000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

Mg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

Mg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0,80000000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Mg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Mg/g 

10.0 

RD 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Mg/g 

10.0 

R 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Mg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

Mg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

-w:hlorophenylphenyl 

LT 

0.17000000 

Mg/g 

10.0 

CRP.94-09C 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

Mg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

Mg/g 

10.0 

RD 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILlNE 

ND 

3.10000000 

Mg/g 

10.0 

R 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Mg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Mg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

10.0 

D 

CRP.94-09C 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Mg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Mg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Mg/g 

10.0 

R 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Mg/g 

10.0 

RD 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Mg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

Mg/g 

10.0 
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She  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIV OLAllLES 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

10.0 

D 

CRP.94-09C 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHIjOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROE'raYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHVL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pfi/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-E'raYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

10.0 

D 

CRP«94-09C 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZ  YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZ  YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

10.0 

R 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

10.0 

RD 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

10.0 

RD 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg/g 

10.0 

R 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.06100000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.05600000 

pg/g 

10.0 

D 

CRP.94-09C 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

10.0 

CRP-9«9C 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

10.0 

CRP.94-09C 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

pg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

pg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

pg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

pg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

10.0 

CRP.94-09C 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg/g 

10.0 

CRP.94-09C 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg/g 

10.0 

Data 

Qqal 
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Meas 
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Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.3SOOOOOO 

iig'g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

i»g^g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Hg^g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

vs/z 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0,24000000 

lig/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

vztz 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0,06500000 

V^Z 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

vzlz 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

V^Z 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

vz/z 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

vziz 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1,30000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

DNOP 

DLN-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

vz/z 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1,30000000 

vz/z 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ENDKN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1,80000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

vz/z 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

vz/z 

10.0 

RD 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

vz/z 

10.0 

R 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

vz/z 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

vz/z 

10.0 

RD 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

vz/z 

10.0 

R 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

vz/z 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

vz/z 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

vz/z 

10.0 

CRP.94-09C 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

vz/z 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

vz/z 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

vz/z 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2;3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

vz/z 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [U3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

vz/z 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

vz/z 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94^9C 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

vz/z 

10.0 

RD 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

vz/z 

10.0 

R 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

vz/z 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

vz/z 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A,2,23,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

vz/z 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

vz/z 

10.0 

187 


Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 

Site  IP _ Type  Type 


Meas  Unit  Flag  Data 


Chemical  Class:  SEMIVOLATlLtES 


CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATmON 

LT 

0.18000000 

ns/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

ng/'g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

tigfe 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

»ig/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-N^^lOSODr^^ETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Mg'g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

jig/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

iig/Z 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

fig'g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Hg^g 

10.0 

D 

CRP.94-09C 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

i^s/s 

10.0 

CjRP-9«9C 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

lig/S 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

i^sfs 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Hg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

ns/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

10.0 

R 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

10.0 

RD 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

ng/g 

10.0 

RD 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

10.0 

R 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg^g 

10.0 

R 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg^g 

10.0 

RD 

CRP.94-09C 

EXCV 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

ng/g 

10.0 

RD 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

ng/g 

10.0 

R 

CRP-94^9C 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

10.0 

R 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

10.0 

RD 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Hg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Hg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

v-ziz 

10,0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

10,0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

^zlz 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Hg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Hg/g 

10,0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

Hg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

Hg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0,06800000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL}-l, 

LT 

0.10000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94^9C 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

Hg'g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1,70000000 

Hg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Hg/g 

10,0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-1-(2,4-DICHIjOROPHEN 

LT 

0.92000000 

Hg/g 

10.0 

D 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Hg/g 

10.0 

D 

CRP-94^9C 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

UNK520 

UNKNOWN 

0.50000000 

Hg/g 

10.0 

S 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

UNK531 

UNKNOWN 

0.50000000 

Hg/g 

10.0 

S 

CRP-94-09C 

EXCV 

CSO 

UNK610 

UNKNOWN 

0.70000000 

Hg/g 

10.0 

s 
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Site  ID 

sue 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

UnH 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

UNK610 

UNKNOWN 

0.50000000 

10.0 

SD 

CRP.94^9C 

EXCV 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

0.60000000 

ne/s 

10.0 

SD 

CRP.94-09C 

EXCV 

cso 

XJNK640 

UNKNOWN 

1.00000000 

Mg'g 

10.0 

S 

CRP-94-09C 

EXCV 

cso 

UNK680 

UNKNOWN 

0.50000000 

Mg'g 

10.0 

S 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

123TCB 

U,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

Hg'g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

124TCB 

1^,4-TRicHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

iig/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0,63000000 

tlg/g 

0.5 

R 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

ftg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

ftg/g 

0.5 

CRP.94-IOA 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

ng/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

ng/g 

0.5 

CRP.94-IOA 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

flg/g 

0.5 

CRP.94-IOA 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4.DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

fig/s 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

ps'g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

flg/g 

0.5 

CRP-94.IOA 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DiNiTROANiLiNE 

LT 

0.57000000 

^g/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DiNiTROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

ng/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

^g/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

flg'g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

^g'g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

flg'g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

^g'g 

0.5 

R 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILlNE 

LT 

1.60000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

460N2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Hg/g 

0.5 

R 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Hg/g 

0.5 

R 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94.IOA 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Hg/g 

0.5 

R 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

Hg/g 

0.5 

CRP.94-IOA 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

0.5 
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Site  Media  Meas  Unit  flag  Data 

She  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-94-10A 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

PS's 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

vsiz 

0.5 

CRP.94-IOA 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

flg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Vfiz 

0.5 

CRP.94-IOA 

EXCV 

CSO 

BENZED 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

HS^g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Pg^g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Pg'g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Pg^g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Pg'g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Pg'g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg^g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Pg'g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

CPMS 

4<:hlorophenylmethyl 

LT 

0.09700000 

Pg'g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYlAlETHYL 

LT 

0.06600000 

Pg'g 

0.5 

CRP-94.IOA 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Pg'g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

DBCP 

dibromochloropropane 

LT 

0.07100000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94.IOA 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Pg/g 

0.5 

CRP.94-IOA 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3“C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NrmOSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg/g 

0.5 
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Site  ID 

SHe 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

II 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIV OLATILES 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,44DXATHIANE 

LT 

0.07500000 

ne/g 

0.5 

CRP.94-IOA 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

R 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

R 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

R 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

0.5 

CRP.94-IOA 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2,2-bis(para4::hlorophenyl)-i, 

LT 

0.06400000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2.BIS(PARA.CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

pgg 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pgg 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

SUPON 

242HL0R0.1*<2,4.DICHL0R0PHEN 

LT 

0.92000000 

pgg 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pgg 

0.5 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

UNK519 

UNKNOWN 

0.30000000 

pgg 

0.5 

S 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

ONK640 

UNKNOWN 

0.90000000 

pgg 

0.5 

s 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

UNK650 

UNKNOWN 

0.60000000 

pgg 

0.5 

s 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

ONK662 

UNKNOWN 

0.30000000 

pgg 

0.5 

s 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

UNK663 

UNKNOWN 

0.40000000 

pgg 

0.5 

S 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

UNK678 

UNKNOWN 

0.40000000 

pgg 

0.5 

S 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

UNK680 

UNKNOWN 

0.30000000 

pgg 

0.5 

s 

CRP-94-10A 

EXCV 

cso 

UNK710 

UNKNOWN 

0.60000000 

pgg 

0.5 

s 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pgg 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pgg 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pgg 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pgg 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

13DCLB 

l,3.DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pgg 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pgg 

5.0 

R 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pgg 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pgg 

5.0 

CRP.94.lOB 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5.TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pgg 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pgg 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pgg 

5.0 

CRP-94.IOB 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pgg 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINnROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pgg 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4.DINnROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pgg 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6.DINrrROANlLINE 

LT 

0.57000000 

pgg 

5.0 

CRP.94-IOB 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pgg 

5.0 

CRP.94-IOB 

EXCV 

cso 

2CLP 

2<:hlorophenol 

LT 

0.05500000 

pgg 

5.0 

CRP.94.lOB 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pgg 

5.0 

CRP-94.IOB 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2.METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pgg 

5.0 

CRP.94-IOB 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pgg 

5.0 

CRP-94.IOB 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NnROANILINE 

ND 

3.10000000 

pgg 

5.0 

R 

CRP.94-IOB 

EXCV 

cso 

2NP 

2.NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pgg 

5.0 

CRP.94-IOB 

EXCV 

cso 

33DCBD 

3,34:iCHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pgg 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILlNE 

LT 

1.60000000 

pgg 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3.NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pgg 

5.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMlVOLATiLES 


CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

3NT 

S-NTTROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

O.SOOOOOOO 

(ig^g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Fg^g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

CSO 

4CAML 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Fg'g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

4CUC 

4-CHIX)RO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Fg/g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

Fg/g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

Fg/g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

4NAML 

4-NrrROANILD4E 

ND 

3.10000000 

Fg'g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Fg/g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORTOE 

LT 

1.30000000 

Fg'g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Fg^g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1,30000000 

Fg^g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Fg/g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Fg'g 

5.0 

CRP.94-IOB 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Fg^g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Fg'g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Fg'g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

Fg'g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Fg/g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

Fg'g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Fg'g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Fg'g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Fg'g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Fg'g 

5.0 

CRP-94.IOB 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Fg/g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Fg'g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULF^ 

LT 

2.40000000 

Fg'g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0,13000000 

Fg'g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Fg'g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  (G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Fg'g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Fg'g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Fg^g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Fg^g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Fg/'g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0,52000000 

Fg'g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Fg'g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Fg/g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

Fg/'g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

Fg^g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

Fg/'g 

5.0 

CRP.94-IOB 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Fg/g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Fg'g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Fg/g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

Fg/g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Fg^g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Fg'g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

l^g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

DITH 

DmHANE 

LT 

0.06500000 

Fg/g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Fg/'g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Fg'g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

Fg^g 

5.0 

CRP-94.IOB 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

Fg/'g 

5.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Uiut 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMWOLATILES 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1,30000000 

He's 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1,80000000 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Mg's 

5.0 

R 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1,20000000 

jig'g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

^g/g 

5.0 

R 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

(ig/g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

ng/g 

5.0 

CRP.94-IOB 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

^g/g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0,39000000 

(Ig^'g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

(Ig/'g 

5.0 

R 

CRP.94-IOB 

EXCV 

cso 

UN 

LINDANE 

LT 

0,10000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

^g'g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

(ig/g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Mg'g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

v^e/s 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHVLAMINE 

LT 

0.46000000 

ng/'g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

v-z/s 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

vsiz 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

^g/g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

(Ig/g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

l»g/g 

5.0 

R 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

i^e 

5.0 

R 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig/g 

5.0 

R 

CRP.94-IOB 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig^g 

5.0 

R 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

i>s/g 

5.0 

R 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

vzl% 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

flg/g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

ggg 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

flg/g 

5.0 

CRP-94.IOB 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

llg/g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

flgg 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

^g/g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATmON 

LT 

1.70000000 

^©'g 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0,08300000 

fig's 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-{2,4.DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

flgg 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

flgg 

5.0 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

UNK610 

UNKNOWN 

0.40000000 

figs 

5.0 

S 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

1,00000000 

flgg 

5.0 

S 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

UNK650 

UNKNOWN 

0.40000000 

flgg 

5.0 

S 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

UNK661 

UNKNOWN 

0.70000000 

flgg 

5.0 

S 

CRP-94-10B 

EXCV 

cso 

UNK680 

UNKNOWN 

0.50000000 

flgg 

5.0 

S 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

flgg 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

flgg 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

12DCLB 

1,2.DICHL0R0BENZENE 

LT 

0.04200000 

flgg 

10.0 

CRP.94-IOC 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

flgg 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

flgg 

10.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

UnH 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DiNrrROBENZENE 

ND 

0.63000000 

tigfg 

10.0 

R 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DicHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

ms's 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRicHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

MS^g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TEICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

Hg/g 

10.0 

CKP-94-10C 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

FS^g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

Fefe 

10.0 

CRP*94-10C 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

Hg^g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DiNrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

jig/g 

10.0 

CFP-94-10C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLEIENE 

LT 

1.40000000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLXffiNE 

LT 

0.32000000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Fgi'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

F&'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

Fg^g 

10.0 

R 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

33DCBD 

3^-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

Fg/'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

3NT 

3-KrrROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Fgi'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Fg'g 

10.0 

R 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Fgi'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Fg'g 

10.0 

R 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Fg'g 

10.0 

R 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0,06500000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

Fg'g 

10.0 

CRP.94-IOC 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Fg'g 

10.0 

CRP.94-IOC 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Fg'g 

10.0 

R 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Fg'g 

10.0 

R 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H1]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Fg'g 

10,0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.05400000 

Fg'g 

10.0 
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SHelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATBLES 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

ng/g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

ng/g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

m/e. 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1,80000000 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

MS^g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0,09700000 

fig/g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

Mg's 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

llg/g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

ng/g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Mg^g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

10.0 

CRP.94-IOC 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

(tg/g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Hg/g 

10.0 

CRP.94-IOC 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1,30000000 

Hg^g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

i*g/g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

ENDKN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

(ig'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

gg/g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

10.0 

R 

CRP-94-iOC 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

fig^g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Hg'g 

10.0 

R 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

^g/g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

FLRENE 

ELUORENE 

LT 

0.06500000 

VZJi 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

lig'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

lig'g 

10.0 

CRP.94-IOC 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXEDE 

LT 

0.48000000 

|ig/g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

ftg'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Hg^g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

|ig/g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Hg/g 

10.0 

R 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

(ig/g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Mg^g 

10.0 

CRP-94.IOC 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A,2^,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

fig'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NimOSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

fig/g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

(ig'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

vzJz 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

(tg^g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg'g 

10.0 

R 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vziz 

10.0 

R 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

jig/g 

10.0 

R 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

10.0 

R 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

tig/Z 

10.0 

R 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

lig/Z 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

V^Z 

10.0 

Data 

Qual 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOIxA-XlLES 


CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

(tg^g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

nefg 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

iig/S 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

fig'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

ng/s 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

iig/g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Mg^g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

Hg'g 

10.0 

CRP.94-10C 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

UNK610 

UNKNOWN 

0.50000000 

ns/s 

10,0 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

UNK640 

UNKNOWN 

0.60000000 

nete 

10.0 

CRP-94-10C 

EXCV 

CSO 

UNK680 

UNKNOWN 

0.40000000 

10.0 

CRP-94-nA 

EXCV 

CSO 

123TCB 

i,23-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

Mg/g 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

Hg'g 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

0.5 

CRP-94-nA 

EXCV 

CSO 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

jig^g 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

iSDCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

iig/g 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

Hg'g 

0.5 

CRP-.94-11A 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

(ig'g 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

Mg'g 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

Mg'g 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

(‘g'g 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2.4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

fig'g 

0,5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

Hg^g 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

Hg'g 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Mg/g 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHyLPHENOL 

LT 

0.09800000 

vztz 

0.5 

CRP-94.UA 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

]ig/Z 

0.5 

CRP-94.11A 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

»ig/g 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

1 

1 

1 

LT 

1.60000000 

nz/z 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

yig/Z 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NnROANILINE 

LT 

3.00000000 

VLg/g 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

v^elz 

0.5 

CRP-94-nA 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

^z/z 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

(Ig/g 

0.5 

CRP-94-UA 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-UA 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Mg'g 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

Mg'g 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

Mg'g 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

vziz 

0.5 

CRP-94-UA 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Mg'g 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Jig'g 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

^zlz 

0.5 

CRP.94-11A 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

vziz 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

\iz/z 

0.5 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIV OLAXILES 

CRP-94-11A 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

fig/g 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

i*©'g 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

cso 

MIREX 

1.1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

ng'g 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

Vfiz 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

(Ig^g 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1,80000000 

v-ilz 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NrmOSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

vz/z 

0,5 

CRP-94-11A 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

v^z 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

vziz 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB 1016 

LT 

0.32000000 

n/z 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  Bff HENYL 

ND 

0.32000000 

vziz 

0.5 

R 

CRP-94-11A 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vz/z 

0.5 

R 

CRP-94-11A 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vziz 

0.5 

R 

CRP-94-11A 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

(Ig/g 

0.5 

R 

CRP-94-11A 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

flg/g 

0.5 

R 

CRP-94-11A 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

vziz 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

zz/z 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-nA 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

zz/z 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0,06400000 

vztz 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

zz/z 

0.5 

CRP-94-HA 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L 

LT 

0.10000000 

zz/z 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

zz/z 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

zz/z 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-1-{2,4-DICHIjOROPHEN 

LT 

0.92000000 

zz/z 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

zz/z 

0.5 

CRP-94-11A 

EXCV 

cso 

LINK640 

UNKNOWN 

0.80000000 

zz/z 

0.5 

S 

CRP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK650 

UNKNOWN 

0.70000000 

zz/z 

0.5 

S 

CRP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK662 

UNKNOWN 

1.00000000 

zz/z 

0.5 

s 

CRP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK663 

UNKNOWN 

0.50000000 

zz/z 

0.5 

s 

CRP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

1.00000000 

zz/z 

0.5 

s 

CRP-94-11A 

EXCV 

cso 

UNK680 

UNKNOWN 

0.60000000 

zziz 

0.5 

s 

CRP-94-11B 

EXCV 

cso 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-11B 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0,22000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-11B 

EXCV 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

zzIz 

5.0 

CRP-94-11B 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

zzIz 

5.0 

CRP-94-11B 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-11B 

EXCV 

cso 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

zz/z 

5.0 

R 

CRP-94-11B 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-11B 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-11B 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-UB 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-11B 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-11B 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-11B 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-11B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

zziz 

5.0 

CRP.94-IIB 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINlTROANILINE 

LT 

0.57000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-11B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-11B 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-11B 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

zz/z 

5.0 
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_ Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  11 RI  Data _ 

Media  Meas  Unit  FTag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 

Chemical  Class:  SEMIVOIATILJES _ 


CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

DDVP 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

DEP 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

DITH 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

DMP 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

DNBP 

CRP-94-nB 

EXCV 

CSO 

DNOP 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

FANT 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

HCBD 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

HPCL 

CRP-94-nB 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

ICDPYR. 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

ISODR 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

KEP 

CRP.94.llB 

EXCV 

CSO 

LIN 

CRP-94.IIB 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

MIREX 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

CRP-94.IIB 

EXCV 

CSO 

NAP 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

NB 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

NNDME 

CRP.94-IIB 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

OXAT 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

PCB016 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

PCB221 

CRP-94.IIB 

EXCV 

CSO 

PCB232 

CRP.94-IIB 

EXCV 

CSO 

PCB242 

CRP.94-IIB 

EXCV 

CSO 

PCB248 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

PCB254 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

PCB260 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

PCB262 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

PCP 

CRP.94-IIB 

EXCV 

CSO 

PHANT 

CRP-94.IIB 

EXCV 

CSO 

PHENO 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

CRP.94-IIB 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

CRP.94-IIB 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

CRP-94.IIB 

EXCV 

CSO 

PYR 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

SUPON 

CRP-94.IIB 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

UNK527 

CRP-94.IIB 

EXCV 

CSO 

UNK610 

CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

UNK640 

VAPONA  LT 

DIETHYL  PHTHALATE  LT 

DITHIANE  LT 

DIELDRIN  LT 

DIMETHYL  PHTHALATE  LT 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE  LT 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE  LT 

ENDRIN  LT 

ENDRIN  ALDEHYDE  LT 

ENDRIN  KETONE  ND 

ENDOSULFAN  SULFATE  LT 

FAMOPHOS  ND 

FLUORANTHENE  LT 

FLUORENE  LT 

HEXACHLOROBUTADIENE  LT 

HEPTACHLOR  LT 

HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

INDENO  [1A3-C,D]  PYRENE  LT 

ISODRIN  LT 

ISOPHORONE  LT 

KEPONE  ND 

LINDANE  LT 

METHOXYCHLOR  LT 

1,1A2,2,3^A4,5,5,5A5B,6-DECACH  LT 
MALATHION  LT 

NAPHTHALENE  LT 

NITROBENZENE  LT 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE  LT 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE  LT 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE  LT 

1,4-OXATHIANE  LT 

PCB 1016  LT 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

PCB  1260  LT 

PCB  1262  LT 

PENTACHLOROPHENOL  LT 

PHENANTHRENE  LT 

PHENOL  LT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,  LT 
2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  LT 
2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.  LT 
PARATHION  LT 

PYRENE  LT 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN  LT 
TOXAPHENE  LT 

UNKNOWN 
UNKNOWN 
UNKNOWN 


0.06800000 

fig/g 

5.0 

0.24000000 

pg'g 

5.0 

0.06500000 

ns^g 

5.0 

0.07900000 

ng/g 

5.0 

0.06300000 

(Ig/g 

5.0 

1.30000000 

PS's 

5.0 

0.23000000 

ng% 

5.0 

1.30000000 

flg'g 

5.0 

1.80000000 

MS'g 

5.0 

0.28000000 

fig'g 

5.0 

R 

1.20000000 

fig/g 

5.0 

1.30000000 

Pg'g 

5.0 

R 

0.03200000 

Pg'g 

5.0 

0.06500000 

Hg/g 

5.0 

0.97000000 

Jig^g 

5.0 

0.24000000 

Pg^g 

5.0 

0.48000000 

Hg/'g 

5,0 

2.40000000 

fig^g 

5.0 

0.48000000 

Pg^g 

5.0 

0.39000000 

5.0 

1.30000000 

ngi'g 

5.0 

R 

0.10000000 

Hg/g 

5.0 

0.26000000 

Pg'g 

5.0 

0.14000000 

V^% 

5.0 

0.18000000 

Pg'g 

5.0 

0-74000000 

Hg^g 

5.0 

1.80000000 

Mg^g 

5.0 

0.46000000 

Pg'g 

5.0 

1.10000000 

Hg/g 

5.0 

0.29000000 

(ig^g 

5.0 

0.07500000 

Pg'g 

5.0 

0.32000000 

Hg'g 

5.0 

0.32000000 

Pg'g 

5.0 

R 

0,32000000 

Hg'g 

5.0 

R 

0.32000000 

Hg/g 

5.0 

R 

0.32000000 

Pg'g 

5.0 

R 

0.32000000 

v-e/z 

5.0 

R 

0.79000000 

v^z 

5.0 

6.30000000 

vz/z 

5.0 

0.76000000 

v-z/z 

5.0 

0.03200000 

vz/z 

5.0 

0.05200000 

vziz 

5.0 

0.06400000 

lig/g 

5.0 

0.06800000 

vz/z 

5.0 

0.10000000 

vz/z 

5.0 

1.70000000 

vzlz 

5.0 

0.08300000 

\zlz 

5.0 

0.92000000 

vzJz 

5.0 

12.00000000 

vz/z 

5.0 

0.30000000 

vz/z 

5.0 

S 

0.50000000 

vz/z 

5.0 

s 

2.00000000 

vziz 

5.0 

s 

Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie _ Meas  Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-94-11B 

EXCV 

CSO 

UNK680 

UNKNOWN 

0.50000000 

(‘S'g 

5.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

Hg/g 

9.0 

CRP.94-IIC 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

ns's 

9.0 

CRP.94»11C 

EXCV 

CSO 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

(ig^g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

Hg'g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-nC 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0,32000000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-nC 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

3,34::iCHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

Jig's 

9,0 

CRP-94-nC 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

4NP 

4.NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1,30000000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-nC 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-UC 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Jig's 

9.0 

CRP-94.IIC 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Jig's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Jig's 

9.0 

201 


Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATIJLES 


CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Hg^g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

ms's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Hg'g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

FS'g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Fa's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

0.04100000 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Hg^g 

9-0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

MS^g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Mg^g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-nC 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

figfe 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

Hg^g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Hg/g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

lig/g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Mg^g 

9.0 

CRP-94.IIC 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

fig/'g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Mg/'g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

ns's 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Mg^g 

9-0 

CRP.94-IIC 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Mg^g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

DLDRK 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Fg'g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

fig/'g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

(ig^g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

fig/'g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

fig/'g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

fig/g 

9-0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

fig^g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

fig^g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

fig/g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

fig^g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

fig/g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

fig^g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

fig/'g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Mg'g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2^-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

fig/'g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

fig/g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

fig/g 

9.0 

CRP-94-nC 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

9.0 

CRP.94-IIC 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

fig/g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

fig^g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1,1A,2,2,3;3A,4,5,5,5A5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

fig^g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

fig^g 

9.0 

CRP.94-IIC 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

fig^g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

fig/g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

fig^g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

fig^g 

9.0 

CRP.94-IIC 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

fig/g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1.4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

fig^g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB 1016 

LT 

0.32000000 

fig^g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig^g 

9.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP.94-IIC 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

9.0 

R 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

ng/g 

9.0 

R 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pe'g 

9.0 

R 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

9.0 

R 

CRP-94.UC 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

9.0 

CRP.94-IIC 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

PS'S 

9.0 

CRP-94-nC 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

pg/g 

9.0 

CRP.94-IIC 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL}-l, 

LT 

0.10000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-nC 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/g 

9-0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg/g 

9.0 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg'g 

9.0 

CRP~94-11C 

EXCV 

CSO 

UNK520 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

9.0 

S 

CRP-94.IIC 

EXCV 

CSO 

UNK610 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

9.0 

S 

CRP-94-11C 

EXCV 

CSO 

UNK640 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

9.0 

S 

CRP.94-IIC 

EXCV 

CSO 

UNK680 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

9.0 

s 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

CRP-94.12A 

EXCV 

CSO 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-I2A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

re/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

CRP.94-12A 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

CRP.94-12A 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0-5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

3NANrL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

CRP.94-12A 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0,80000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHIjOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Hag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name  _ Bool  Valne  Meas  Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  SEMIVOLAT1L.ES 


CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

PS's 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1,30000000 

pg/g 

0,5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg^g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

p»'g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg^g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg^g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXV) 

LT 

0.19000000 

PS'S 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYX) 

LT 

0.44000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg'g 

0.5 

CRP.94-12A 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHIHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZVL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pgi'g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pg^g 

0.5 

CRP-94.12A 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pgfe 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

pg/'g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

pe'g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg^g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0-57000000 

pg/'g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHLANE 

LT 

0.06500000 

pg^g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg/g 

0,5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

3.40000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

CRP.94-12A 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-12A 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94-12A 

EXCV 

cso 

UNK675 

UNKNOWN 

0.30000000 

iig/z 

0.5 

s 

CRP-94-12A 

EXCV 

cso 

UNK678 

UNKNOWN 

0.70000000 

0.5 

s 

CRP-94-12A 

EXCV 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

2.00000000 

H®'g 

0.5 

s 

CRP.94-12A 

EXCV 

cso 

UNK681 

UNKNOWN 

0.40000000 

0.5 

s 

CRP-94-12A 

EXCV 

cso 

UNK682 

UNKNOWN 

0.50000000 

0.5 

s 

CRP-94-12A 

EXCV 

cso 

UNK705 

UNKNOWN 

0.70000000 

Hg'g 

0.5 

s 

CRP-94-12A 

EXCV 

cso 

UKK709 

UNKNOWN 

0.30000000 

ve/s 

0.5 

s 

CRP-94.12B 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

124TCB 

1A4-TRICHU)R0BENZENE 

LT 

0.22000000 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

vz/z 

5.0 

CRP-94.12B 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHyDRAZINE 

LT 

0.52000000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

13DNB 

l^-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

vz/z 

5.0 

R 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

236TCP 

2A6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

\iz/z 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

vztz 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

vziz 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4-70000000 

zztz 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DrNITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

vzJz 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NnROANILlNE 

ND 

3.10000000 

vz/z 

5.0 

R 

CRP.94-12B 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILlNE 

LT 

1.60000000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

vziz 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYXPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

zz/z 

5.0 

R 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94*12B 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

zz/z 

5.0 

R 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

zz/z 

5.0 

R 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

zz/z 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

zz/z 

5.0 
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Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-94-12B 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

mb's 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

BENZED 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

ng/g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

mb's 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

hb'b 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

mb's 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

mb's 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0,08000000 

flg/g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

fis's 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

mb's 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

CPMS 

4<:hlorophenylmethyl 

LT 

0.09700000 

mb's 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

velz 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

mb's 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

mb'b 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

DBCP 

DEBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

mb's 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

ms's 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

mb's 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

mb'b 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

mb's 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

mb's 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

DITH 

DmHANE 

LT 

0.06500000 

mb'b 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

mb's 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

ms's 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

3.10000000 

mb'b 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

mb'b 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

mb's 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

mb's 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

mb's 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

mb's 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

FAlvIPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

ms's 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

mb'b 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

mb'b 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

mb's 

5.0 

CRP-94.12B 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

mb's 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

ms's 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

mb's 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

mb'b 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

mb's 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

mb's 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

mb's 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A,2,2,3;3A,4,5,5,5A,5B,6.DECACH 

LT 

0.14000000 

mb's 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

mb's 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

ms's 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

mb'b 

5.0 
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Sitem 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qnal 

Chemical  Class:  SEMIV OLATELES 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

NNDME 

NtNTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

ng/g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

He's 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Mg/g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0-07500000 

Mg'g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

ng/g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

ng/g 

5.0 

R 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

(tg/g 

5.0 

R 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

5.0 

R 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

ng'g 

5.0 

R 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

ng/g 

5.0 

R 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

fig^g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Hg'g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

5.0 

CRP.94-12B 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

ng/g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l. 

LT 

0.06400000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l. 

LT 

0.06800000 

Jlg/g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

ng/g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARAXmON 

LT 

1.70000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

ng^g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

(ig/g 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

5.0 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

UNK537 

UNKNOWN 

0.30000000 

flg^g 

5.0 

S 

CRP-94.12B 

EXCV 

cso 

UNK603 

UNKNOWN 

0.70000000 

pg/g 

5.0 

S 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

UNK610 

UNKNOWN 

0.80000000 

pg/g 

5.0 

s 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

UNK624 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

5.0 

S 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

IJNK640 

UNKNOWN 

4.00000000 

pg/'g 

5.0 

S 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

UNK650 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

5.0 

S 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

tJNK674 

UNKNOWN 

0.80000000 

pg'g 

5.0 

s 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/'g 

5.0 

s 

CRP-94-12B 

EXCV 

cso 

XJNK705 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

5.0 

S 

CRP-94.12C 

EXCV 

cso 

123TCB 

U^TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

cso 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

cso 

12DCLB 

l^DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

cso 

12DPH 

l^DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pe'g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

cso 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

10.0 

R 

CRP-94-12C 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

cso 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/'g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

10,0 

CRP-94-12C 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

cso 

26DNA 

2.6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

10.0 

CRP.94-12C 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NlTROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

10.0 

R 

208 


Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qqal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

(ig'g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

^g'g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

Hg'g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Mg'g 

10.0 

CRP.94-12C 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Mg'g 

10.0 

CRP.94-12C 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

llg^g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

flg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

Jig/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Mg'g 

10-0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

flg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

(•g/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRDSr 

LT 

1.30000000 

ng/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

(ig'g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

lig/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

(ig/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

fig/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

(ig/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETH YHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Hg/g 

10.0 

CRP.94-12C 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H.I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Hg/g 

10.0 

CRP*94-12C 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4^HLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

Dim 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

10.0 
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CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

ng/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHAL ATE 

LT 

0.06300000 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

3.40000000 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

Hg^g 

10.0 

CRP-94.12C 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

vsiz 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

fig/g 

10.0 

R 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Hg^g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Hg^g 

10.0 

R 

CCT-94.12C 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

M/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

vi/z 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

Jtg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

i^zfz 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

ng^g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

^zlz 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

v-ziz 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

ng^g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

z-ziz 

10.0 

R 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

v-ziz 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

^g/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

flg^g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

^g/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

zziz 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

v-ziz 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

(Ig/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

ng/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

(ig/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

OXAT 

L4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

(Ig'g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

zz/z 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vz/z 

10.0 

R 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

(ig/g 

10.0 

R 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

10.0 

R 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

\iz/z 

10.0 

R 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vziz 

10.0 

R 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

zz/z 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

vzIz 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

vzIz 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

\iz/z 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

vzIz 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

zz/z 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

vz/z 

10.0 

CRP.94-12C 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

zz/z 

10.0 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

UNK603 

UNKNOWN 

0.40000000 

zz/z 

10.0 

s 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

UNK610 

UNKNOWN 

0.80000000 

zztz 

10.0 

s 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

UNK624 

UNKNOWN 

0.30000000 

zz/z 

10.0 

s 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

UNK640 

UNKNOWN 

3.00000000 

zz/z 

10.0 

s 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

UNK650 

UNKNOWN 

0.30000000 

zz/z 

10.0 

s 

CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

UNK679 

UNKNOWN 

1.00000000 

zz/z 

10.0 

s 

210 


Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 
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CRP-94-12C 

EXCV 

CSO 

UNK705 

UNKNOWN 

0.30000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

(ig^g 

0.5 

CRP.94-13A 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Hg^g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Hg/g 

0.5 

CRP.94-13A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

Mg^g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

V-%1% 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHIjOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

fig^g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

fig/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

(*g/g 

0.5 

CRP.94-13A 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

(ig^g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

Hg'g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

{igf'g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

f»g/g 

0,5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

^g/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYUNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

(‘g'g 

0.5 

CRP-94-I3A 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

J»g/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

Mg'g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

t»g/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

fig/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000 

^g'g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

Hg'g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

ngfg 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

Mg'g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Mg^g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Hg'g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO.3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

fig^g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

iie'g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

jig/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

(‘g'g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

lig/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

V-tJt 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

vtl% 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

vs/z 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

(ig/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

|ig/g 

0.5 

CRP-94.13A 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

Mg'g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Mg'g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

tigfe 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

tig'g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Hg'g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0,31000000 

(ig'g 

0.5 

CRP-94.13A 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

ftg/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

vs/z 

0.5 

211 
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Site  Media 

Site  ID _ Type  Type _ 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


Test  Name 


Meas  Unit 

Bool  Value  Meas 


CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

ms's 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3,10000000 

^g'g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Hg/'g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

velz 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Mg^g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

Mg'g 

0.5 

CRP-94.13A 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Mg'g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Mg'g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4<:hlorophenylmethyl 

LT 

0.09700000 

Mg/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

Jig'g 

0.5 

CRP.94-13A 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

Mg/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0,07100000 

M&'g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Mg'g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

Jig/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Jig/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Hg^g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

fig'g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

Dim 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

txg/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

3.20000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

vziz 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

vziz 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

tiglZ 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

ne/z 

0,5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

flg^g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

nefz 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

ng/z 

0,5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

v-ziz 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Hg'g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

ng/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

vz/z 

0.5 

CRP.94-13A 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

i»g/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

vziz 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Hg'g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

vzJz 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

ng/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

vziz 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NTIROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

zs/z 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB 1016 

LT 

0.32000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vz/z 

0.5 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg^g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-l, 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-{2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

UNK604 

UNKNOWN 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

S 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

XJNK610 

UNKNOWN 

0.80000000 

pg'g 

0.5 

s 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

CNK640 

UNKNOWN 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

UNK650 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

UNK655 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

UNK662 

UNKNOWN 

0.70000000 

pg/g 

0.5 

s 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

UNK662 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

0.5 

D 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

S 

CRP.94-13A 

EXCV 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRP-94-13A 

EXCV 

cso 

UNK705 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

S 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

5.0 

R 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5.TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

24DCL? 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94.13B 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANrLINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

5.0 

R 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

5.0 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Uurt 

Meas 

Depth 

Chemical  Class:  SEMIV OLATILES 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

fig/g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Jig's 

5.0 

CRP.94-13B 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

fig's 

5-0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-N 1 1  KOANILINE 

ND 

3.10000000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Jig's 

5.0 

CRP-94.13B 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Jig's 

5.0 

CRP.94-13B 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

fig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Jig's 

5.0 

CRP-94.13B 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

HS'S 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

BAPYU 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Jig's 

5.0 

CRP.94-13B 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

J^g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

CPMS02 

44:;hlorophenylmethyl 

LT 

0.06600000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Jig's 

5.0 

CRP.94-13B 

EXCV 

cso 

DBHC 

delta-benzenehexachloride 

LT 

0.21000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

DCPD 

dicyclopentadiene 

LT 

0.57000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

DLDRN 

dieldrin 

LT 

0.07900000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Jig's 

5.0 

CRP.94-13B 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

10.00000000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

endrin 

LT 

1.30000000 

Jig's 

5.0 

Flag 

Code 


R 


R 


R 


R 

R 


Data 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Pg/g 

5.0 

R 

CRP.94-13B 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

fig'g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

(ig/g 

5.0 

R 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

(ig'g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

fig/g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

fig/g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Jig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [U^-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

ftg/g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Hg/g 

5-0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Pg/g 

5.0 

R 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

i»g/g 

5,0 

CKP-94-13B 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

|ig/g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A,2^,3,3A,4,5,5,5A5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

ng'g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0,74000000 

flg/g 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

fig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig's 

5.0 

R 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig's 

5.0 

R 

CRP-94.13B 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig's 

5.0 

R 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig's 

5.0 

R 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig's 

5,0 

R 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

fig's 

5.0 

CRP-94.13B 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

fig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

fig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

fig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

fig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

fig's 

5.0 

CRP-94.13B 

EXCV 

cso 

UNK537 

UNKNOWN 

0.30000000 

fig's 

5.0 

S 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

UNK604 

UNKNOWN 

1.00000000 

fig's 

5.0 

S 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

UNK607 

UNKNOWN 

0.30000000 

fig's 

5.0 

S 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

UNK610 

UNKNOWN 

5.00000000 

fig's 

5.0 

S 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

3.00000000 

fig's 

5.0 

S 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

UNK650 

UNKNOWN 

0.30000000 

fig's 

5.0 

s 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

1.00000000 

fig's 

5.0 

s 

CRP-94-13B 

EXCV 

cso 

UNK705 

UNKNOWN 

0.30000000 

fig's 

5.0 

s 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

fig's 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

124TCB 

1^,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

fig's 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

fig's 

10.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

12DPH 

l^DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

Mg^g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Mg's 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

|tg/g 

10.0 

R 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Pfi/g 

10,0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

Pg'g 

10,0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

Pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

jig/g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

Pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3,00000000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

Pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

Pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

Pg^g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

2MP 

2.METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg'g 

10.0 

R 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg'g 

10.0 

R 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg'g 

10.0 

R 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg'g 

10.0 

R 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94.13C 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2.ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0,48000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

BENZm 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg'g 

10.0 

R 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg'g 

10.0 

R 

CRP-94-13C 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg'g 

10.0 

Data 

Qnal 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIV OLAHLES 


CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

ng^g 

10.0 

CRP.94-13C 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

vets. 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

ng/g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

(»g/g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

vs/z 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

vztz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

vz/z 

10.0 

CRP.94-13C 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

vziz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHAL ATE 

LT 

0.24000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0,06500000 

vztz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

vziz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

vziz 

10.0 

CRP.94-13C 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

3,40000000 

(Ig/g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

vziz 

10.0 

CRP.94-13C 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1,80000000 

vz/z 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0,28000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1,30000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

vziz 

10.0 

CRP-94.13C 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

ng/g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1,30000000 

vziz 

10.0 

CRP.94-13C 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0,10000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

vztz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

vziz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

PCB24S 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vziz 

10.0 
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Site  Media  Meas  Unit  Flag 

Type  Type _ Test  Name _ Bool  Valne  Meas  Depth  Code 


Chemical  Class:  SEMIVOIxA-TILES 


CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB 1260 

LT 

0.79000000 

vsis 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB 1262 

LT 

6.30000000 

mb's 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

v-tl% 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2>BIS(PARA-<^HLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

ng/g 

10.0 

CRP.94-13C 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

Hg/g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

^g/g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Hg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

vzlz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

UNK604 

UNKNOWN 

0.70000000 

Hg'g 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

UNK610 

UNKNOWN 

0.70000000 

)^Z 

10.0 

CRP.94-13C 

EXCV 

CSO 

UNK640 

UNKNOWN 

3.00000000 

v-ziz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

UNK650 

UNKNOWN 

0.30000000 

^z 

10.0 

CRP-94.13C 

EXCV 

CSO 

UNK679 

UNKNOWN 

0.90000000 

v-ziz 

10.0 

CRP-94-13C 

EXCV 

CSO 

UNK705 

UNKNOWN 

0.30000000 

v-zlz 

10.0 

CRP.94-14A 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

ng/g 

0.5 

CRP-94.14A 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

flg/g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

vzlz 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ISDCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

\^z/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

13DNB 

l,3.DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

vzlz 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

ng/g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

^g/g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

vzlz 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

vzlz 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

flg/g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

Mg'g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

Mg^g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

mb's 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

ng/'g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0,32000000 

ng/g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

)^z/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

zz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

vziz 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

2NANn:. 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

vzjz 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

vziz 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

3.3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

v-z/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

ng'g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

S-NTTROANILINE 

LT 

3.00000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

HB^S 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

flg'g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

zz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

flg^g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

vzlz 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

ng/g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

v^z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

zziz 

0.5 

S 

S 

S 

S 

s 

s 


R 


R 


R 


R 
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Site  Media  Meas  Unit  Data 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

M&'g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

AENSLE 

ALPHA.ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Mg's 

0.5 

CRP.94-14A 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRJN 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

v-e/z 

0,5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

A^^IL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

ng/g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

ve/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2<:HL0R0ETH0XY) 

LT 

0.19000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (24:HL0R0IS0PR0PYL) 

LT 

0.44000000 

zz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

vztz 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

vztz 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

vztz 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

v^z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

vz/z 

0.5 

CRP.94-14A 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4<:hlorophenylmethyl 

LT 

0.09700000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4.CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

4.CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

vz/z 

0.5 

CRP.94.14A 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

vz/z 

0.5 

CRP-94.14A 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

vz/z 

0.5 

CRP.94-14A 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

DUH 

DrrmANE 

LT 

0.06500000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

vz/z 

0.5 

CRP.94-14A 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

2.30000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI.N.OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

vz/z 

0.5 

CRP.94-14A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

vz/z 

0.5 

CRP.94.14A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

vz/z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

vz/z 

0.5 

CRP.94.14A 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

v^z 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

vz/z 

0.5 

CRP.94.14A 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

vz/z 

0.5 
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CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

tig/g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

ng/g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Hg^g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

^g/g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

^g/g 

0.5 

R 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

figlg 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

llglg 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

ilg/g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATfflON 

LT 

0.18000000 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Hg/'g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

ns/g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

iig/g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

tig/S 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

ns/g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

^&'g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

tig/g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

iig/g 

0.5 

R 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

R 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

figfS 

0.5 

R 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

V-gJg 

0.5 

R 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

R 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

\ielg 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6,30000000 

^g/g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

(tg/g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

(tg/g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

^g^g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

fig's 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

fig/g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

^g'g 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

fig's 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

fig's 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-{2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

fig'g 

0.5 

CRP-94.14A 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

fig's 

0.5 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

UNK527 

UNKNOWN 

0.40000000 

fig's 

0.5 

S 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

UNK537 

UNKNOWN 

0.30000000 

ns's 

0.5 

S 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

UNK603 

UNKNOWN 

0.70000000 

fig's 

0.5 

S 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

UNK610 

UNKNOWN 

1.00000000 

^g'g 

0.5 

S 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

TJNK624 

UNKNOWN 

0.30000000 

fig's 

0.5 

s 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

UNK640 

UNKNOWN 

3.00000000 

fig's 

0.5 

s 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

UNK645 

UNKNOWN 

0.50000000 

fig's 

0.5 

s 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

UNK650 

UNKNOWN 

1.00000000 

^g'g 

0.5 

s 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

UNK662 

UNKNOWN 

0.30000000 

fig's 

0.5 

s 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

UNK679 

UNKNOWN 

1.00000000 

^g'g 

0.5 

s 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

UNK704 

UNKNOWN 

0.30000000 

fig's 

0.5 

s 

CRP-94-14A 

EXCV 

CSO 

UNK709 

UNKNOWN 

0.50000000 

fig's 

0.5 

s 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

fig's 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

fig's 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

fig's 

5.0 

CRP-94«14B 

EXCV 

CSO 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

fig'g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

fig's 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

fig'g 

5.0 

R 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

fig's 

5.0 
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Site  ID 


Site 

Type 


Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Media 

Type 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0,62000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

245TCP 

2,4,5.TRICHL0R0PHEN0L 

LT 

0.49000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

24DCLP 

2,4.DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

24DNP 

2,4.DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

5.0 

CRP.94-14B 

EXCV 

CSO 

24DNT 

2,4.DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

5.0 

CRP.94-14B 

EXCV 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANIUNE 

LT 

0.57000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

CRP.94.14B 

EXCV 

CSO 

2CLP 

2.CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

5.0 

CRP.94-14B 

EXCV 

CSO 

2CNAP 

2.CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94.14B 

EXCV 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

2MP 

2.METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

5.0 

CRP.94-14B 

EXCV 

CSO 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

2NP 

2.NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

3,3<JICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

5.0 

CRP.94-14B 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94.14B 

EXCV 

CSO 

3NT 

3.NITROTOLUENE 

LT 

0,34000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITR0.2-CRES0L 

LT 

0.80000000 

pg/g 

5.0 

CRP.94-14B 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4.CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

4CL3C 

4.CHLORO-342RESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4.CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

5.0 

CRP.94-14B 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4.NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94.14B 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

5.0 

CRP.94-14B 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ANAPy 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

5.0 

CRP.94-14B 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2.CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2.CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg/g 

5.0 

CRP.94-14B 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (24:HL0R0ETHYL)  ETHER 

LT 

036000000 

pg/g 

5.0 

CRP.94-14B 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

5.0 

CRP.94-14B 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94.14B 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

5.0 

CRP.94-14B 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

5.0 

CRP.94-14B 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

CRP.94-14B 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

CRP.94.14B 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

5.0 
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Site  ID 

sue 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP.94-14B 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLORtXIYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

ng/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

]ie/z 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

(ig/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHIjOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94.14B 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DEBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATT 

LT 

0.24000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

DITH 

DmHANE 

LT 

0.06500000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg/'g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

5.00000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg/'g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

5.0 

CRP.94-14B 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg/g 

5.0 

R 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pg^g 

5.0 

R 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

pg/g 

5.0 

R 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94.14B 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A,2^^,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

pg^g 

5.0 

CRP*94-14B 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg/'g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

ixgfg 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-i4B 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

\xefg 

5.0 

R 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

R 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

R 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

5.0 

R 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

5.0 

R 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/'g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/'g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

5.0 

Data 

Qnal 
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SitelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2;2-BIS(PARA-CHLOROPHENyL)-l, 

LT 

0.06800000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENVL)-l. 

LT 

0.10000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARAXmON 

LT 

1.70000000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHL0R0-H2,4-DICHL0R0PHEN 

LT 

0.92000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94.14B 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94.14B 

EXCV 

cso 

UNK537 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg^g 

5.0 

s 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

UNK603 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg'g 

5.0 

s 

CRP-94-i4B 

EXCV 

cso 

UNK610 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg'g 

5.0 

s 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

TJNK640 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg'g 

5.0 

s 

CRP-94.14B 

EXCV 

cso 

UNK650 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

5.0 

s 

CRP-94-14B 

EXCV 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

0.90000000 

pg'g 

5.0 

s 

CRjP-94-14B 

EXCV 

cso 

UNK704 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

5.0 

s 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

10.0 

CRP.94-14C 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg'g 

10.0 

R 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg'g 

10.0 

CRP-94.I4C 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

24r)CLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

24DNP 

2.4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0,57000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0,24000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NITROANIHNE 

ND 

3.10000000 

pg'g 

10.0 

R 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINnROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg'g 

10.0 

CRP.94-14C 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6.DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg'g 

10.0 

R 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94.14C 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4.CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg'g 

10.0 

R 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NrTROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg'g 

10.0 
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Chemical  Class:  SEMIVOLATTLES 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

F&'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

FS'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTVLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

FS'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H.I]  PERYLENE 

LT 

0,18000000 

FS'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

FS'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

FS'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

FS'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

FS'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

FS'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

FS^g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

FS'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

2.80000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

FS^g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

FS'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

FS'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

FS'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

FS'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

FS'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [I,23-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

FS'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

FS'g 

10.0 
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CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

ng/g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

pg/g 

10.0 

R 

CRP-94.14C 

EXCV 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

MIREX 

1,1A,2,2^3A4,5,5,5A,5B,6.DECACH 

LT 

0.14000000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

pg'g 

10.0 

CRP.94.14C 

EXCV 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94.14C 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg^g 

10.0 

CRP.94-14C 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0,46000000 

pg/g 

10.0 

CRP.94-14C 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg'g 

10.0 

CRP.94.14C 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg^g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,44DXATHIANE 

LT 

0.07500000 

pg'g 

10.0 

CRP.94-14C 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

10.0 

R 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

10.0 

R 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  Bff HENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

10.0 

R 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

10.0 

R 

CRP.94-14C 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

10-0 

R 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg'g 

10.0 

CRP.94-14C 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg'g 

10.0 

CRP.94-14C 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg'g 

10.0 

CRP.94.14C 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2,2.BIS(PARA42HLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

pg'g 

10.0 

CRP-94.14C 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA.CHLOROPHENYL).l, 

LT 

0.06800000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA42HLOROPHENYL).l, 

LT 

0,10000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94.14C 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1,70000000 

pg'g 

10.0 

CRP.94-14C 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

SUPON 

2.CHLORO-H2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg'g 

10.0 

CRP.94.14C 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

UNK531 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

10.0 

S 

CRP-94.14C 

EXCV 

cso 

TJNK537 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

10.0 

s 

CRP-94.14C 

EXCV 

cso 

UNK604 

UNKNOWN 

0.70000000 

pg'g 

10.0 

s 

CRP-94.14C 

EXCV 

cso 

XJNK610 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg'g 

10.0 

s 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg'g 

10.0 

s 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

UNK650 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

10.0 

s 

CRP-94-14C 

EXCV 

cso 

UNK680 

UNKNOWN 

0.80000000 

pg'g 

10.0 

s 

CRP.94-14C 

EXCV 

cso 

UNK705 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

10.0 

s 

CRP.94-15A 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

0.5 

CRP.94-15A 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

12DCLB 

l,2.DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

0.5 

CRP.94-15A 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2.DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg'g 

0.5 

R 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg'g 

0.5 

CRP.94.15A 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5.TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg'g 

0.5 

CRP.94-15A 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg'g 

0.5 

CRP-94.15A 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg'g 

0.5 

CRP.94.15A 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg'g 

0.5 

CRP-94.15A 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINiraOTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg'g 

0.5 
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CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

Hg/g 

0,5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

fig/g 

0.5 

CRP.94-15A 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

Hg^g 

0,5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Mg% 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

Mg% 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NITROANEJNE 

ND 

3.10000000 

pg^g 

0.5 

CRP-94.15A 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

Pg^g 

0,5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDlNE 

LT 

1.60000000 

Pg'g 

0.5 

CRP-94.15A 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

Pg'^g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NrrROTOLl)ENE 

LT 

0.34000000 

Pg'g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

Pg^g 

0,5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg^g 

0.5 

CRP-94.15A 

EXCV 

cso 

4CANn. 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Pg^g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Pg'g 

0,5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

Pg^g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0,24000000 

Pg^g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NITROANIUNE 

ND 

3.10000000 

P«/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Pg'g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/'g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Pg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Pg/g 

0,5 

CRP-94.15A 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

CRP-94.15A 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXVL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94.15A 

EXCV 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

BKFAN 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

pg/g 

0.5 

CRP.94-15A 

EXCV 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

pg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AHJ  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

Flag 

Code 


Data 

Qiud 


R 


R 


R 


R 


R 

R 
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Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Chemical  Class:  SEMIVOLATJUJES 


CRP-94.15A 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

ttg/s 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

f^e/s 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

ne/s 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

iig/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

i»g'g 

0.5 

CRP-94.15A 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

ng^g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

fig^g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

2.90000000 

Hg'g 

0.5 

CKP-94-15A 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

itg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

[ig/g 

0,5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

iig/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

iig/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

v%lz 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

fig/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

ng'g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Mg'g 

0.5 

CRP.94-15A 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

(tg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,23-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

tig'g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Hg'g 

0.5 

CRP-94.15A 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

vg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

iig^g 

0.5 

CRP.94-15A 

EXCV 

CSO 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Hg/'g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Hg'g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1,1A2^33A,4,5,5,5A5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

(ig'g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

Mg'g 

0.5 

CRP.94-15A 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0,74000000 

vg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

jig'g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NimOSODIMETHYLAMINE 

LT 

0-46000000 

vgjg 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

vg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

gg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

ggjg 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

ggl% 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

0.5 

CRP.94-15A 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

(ig^g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

(Ig'g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

vg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

vg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

gg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENAIOTHRENE 

LT 

0.03200000 

ggig 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

gg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

gg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

ggIg 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

gg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

gg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

gg/g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHL0RO.l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

gg/g 

0.5 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

ng^g 

0.5 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

UNK603 

UNKNOWN 

0.70000000 

MS^g 

0.5 

S 

CRP-94-15A 

EXCV 

CSO 

UNK610 

UNKNOWN 

0.50000000 

0.5 

S 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

UNK636 

UNKNOWN 

0.60000000 

(ig^g 

0.5 

S 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

3.00000000 

Pg/g 

0.5 

$ 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

UNK650 

UNKNOWN 

0.40000000 

Hg^g 

0.5 

s 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

1.00000000 

Pg'g 

0.5 

s 

CRP-94-15A 

EXCV 

cso 

UNK705 

UNKNOWN 

0.30000000 

Hg/g 

0.5 

s 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

Hg^g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

Pg'g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Pg^g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

Pg'g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

13DCLB 

l^DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Pg^g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

13DNB 

l^DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

5.0 

R 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Pg'g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94.15B 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

Pg'g 

5.0 

CRP.94-15B 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

Pg^g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

Pg'g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Pg^g 

5.0 

CRP-94.15B 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0,03200000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg'g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NITROANIIJNE 

ND 

3.10000000 

pg^g 

5.0 

R 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

Pg^g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

33DCBD 

3>CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000 

Pg'g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Pg'g 

5,0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Pg^g 

5.0 

R 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

4CUC 

4-CHIjORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94.15B 

EXCV 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

Pg/g 

5,0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

4NANIL 

4-NITROANIUNE 

ND 

3.10000000 

pg^g 

5.0 

R 

CRP.94-15B 

EXCV 

cso 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Pg'g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Pg'g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg^g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

PS'g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Pg'g 

5.0 

R 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Pg'g 

5.0 

CRP-94.15B 

EXCV 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Pg^g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg/g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg/g 

5.0 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II  RIData 


sue  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

UnU 

Meas 

De]ith 

Fla; 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1,80000000 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

5.0 

CRP-94.15B 

EXCV 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DEPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

fig/g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

|ig/g 

5.0 

CRP-94.15B 

EXCV 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vsfs 

5.0 

R 

CRP-94.15B 

EXCV 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Me'g 

5.0 

R 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

5.0 

R 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Mg's 

5.0 

R 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

5.0 

R 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0-79000000 

Mg^g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

vs/z 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

^g/'g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Hg/g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1, 

LT 

0.06400000 

Mg'g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

v-e/s 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

flg/g 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

V-Zfz 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

SUPON 

2-CHIjORO-1-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

vz/z 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

vziz 

5.0 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

UNK537 

UNKNOWN 

0.30000000 

Mg'g 

5.0 

S 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

UNK603 

UNKNOWN 

0.40000000 

^g/g 

5.0 

S 

CRP-.94.15B 

EXCV 

cso 

UNK610 

UNKNOWN 

0.60000000 

v^z 

5.0 

s 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

3.00000000 

vz/z 

5.0 

s 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

UNK650 

UNKNOAVN 

0.40000000 

(Jg'g 

5.0 

s 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

0.90000000 

flg'g 

5.0 

s 

CRP-94-15B 

EXCV 

cso 

UNK705 

UNKNOWN 

0.30000000 

Mg^g 

5.0 

s 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

flg'g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

V^Z 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

ND 

0.63000000 

Jlg^g 

10.0 

R 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

flg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

ng/'g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

vztz 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

Mg'g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

fig'g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

Mg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

24DNP 

2,4-DINnROPHENOL 

LT 

4.70000000 

Mg^g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

24DNT 

2,4-DINnROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

fig/'g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

26DNA 

2,6-DINnROANILINE 

LT 

0.57000000 

Jigi'g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

lig^g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

Hg'g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

vziz 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

ligfZ 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

ne/z 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

Itg/Z 

10.0 

R 

CRP-94-15C 

EXCV 

cso 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

ne/s 

10.0 

Data 

Qual 
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Media 

Type 


Chemical  Class:  SEMIVOLA'riLES 


CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

10.0 

CRP.94-15C 

EXCV 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94.15C 

EXCV 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg'g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg'g 

10.0 

CRP.94-15C 

EXCV 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

10,0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0,44000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

i^g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94.15C 

EXCV 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg/g 

10.0 

CRP.94-15C 

EXCV 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  tG,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg/g 

10.0 

CRP.94-15C 

EXCV 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

10,0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

CPMS02 

44:HLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

pg/g 

10.0 

CRP-94.15C 

EXCV 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg/g 

10.0 
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CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

3.00000000 

llg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

PS's 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

ENDKN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

ENDKN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Fg^g 

10.0 

R 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Fg/g 

10.0 

R 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [U3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Fg'g 

10.0 

CRP.94-15C 

EXCV 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Fg/g 

10.0 

R 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

MIREX 

1.1A^,2^,3A4^,5,5A5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

Fg% 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

Fg/g 

10.0 

CRP.94-15C 

EXCV 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

PCB016 

PCB 1016 

LT 

0.32000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Fg'g 

10.0 

R 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Fg^g 

10.0 

R 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Fg'g 

10.0 

R 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Fg% 

10.0 

R 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Fg^g 

10.0 

R 

CRP.94-15C 

EXCV 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Fg% 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Fg/g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94.15C 

EXCV 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Fg'g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-1-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

Fg'g 

10,0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Fg^g 

10.0 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

UNK537 

UNKNOWN 

0.30000000 

Fg'g 

10.0 

S 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

UNK603 

UNKNOWN 

0.90000000 

Fg/g 

10.0 

S 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

UNK610 

UNKNOWN 

0.80000000 

Fg/g 

10.0 

S 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

UNK640 

UNKNOWN 

3.00000000 

Fg'g 

10.0 

S 

CRP-94.15C 

EXCV 

CSO 

tJNK650 

UNKNOWN 

0.50000000 

Fg'g 

10.0 

S 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

UNK679 

UNKNOWN 

1.00000000 

Fg'g 

10.0 

S 

CRP-94-15C 

EXCV 

CSO 

UNK704 

UNKNOWN 

0.40000000 

Fg'g 

10.0 

S 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Tjpe  Type 


Test  Name 


Meas 
Bool  Value 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-944)1 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-9401 

SURF 

CSO 

CRS-94^1 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

BENZID 

BENZO 

BGHIPY 

BKFAN 

BZALC 

CHRY 

CL6BZ 

CL6CP 

CL6ET 

CLDAN 

CPMS 

CPMSO 

CPMS02 

DBAHA 

DBCP 

DBHC 

DBZFU 

DCPD 

DDVP 

DEP 

DITH 

DLDRN 

DMP 

DNBP 

DNOP 

ENDRN 

ENDRN 

ENDRN 

ESFS04 

FAMPH 

FANT 

FLRENE 

HCBD 

HPCL 

HPCLE 

ICDPYR 

ISODR 

ISOPHR 

KEP 

LIN 

MEXCL 

MIREX 

MLTHN 

NAP 

NB 

NNDME 

NNDNP 

NNDPA 

OXAT 

PCB016 

PCB221 

PCB232 


BENZIDINE  ND 

BENZOIC  ACID  ND 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE  LT 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE  LT 

BENZYL  ALCOHOL  LT 

CHRYSENE  LT 

HEXACHLOROBENZENE  LT 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN  LT 
HEXACHLOROETHANE  LT 

CHLORDANE  LT 

4^HLOROPHENYLMETHYL  LT 

4<:hlorophenylmethyl  LT 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  LT 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE  LT 

DIBROMOCHLOROPROPANE  LT 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 
DIBENZOFURAN  LT 

DICYCLOPENTADIENE  LT 

VAPONA  LT 

DIETHYL  PHTHALATE  LT 

DITHIANE  LT 

DIELDRIN  LT 

DIMETHYL  PHTHALATE  LT 

DLN-BUTYL  PHTHALATE  LT 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE  LT 

ENDRIN  LT 

ENDRIN  AIDEHYDE  LT 

ENDRIN  KETONE  ND 

ENDOSULFAN  SULFATE  LT 

FAMOPHOS  ND 

FLUORANTHENE  LT 

FLUORENE  LT 

HEXACHLOROBUTADIENE  LT 

HEPTACHLOR  LT 

HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

INDENO  [1^,3-C,D]  PYRENE  LT 

ISODRIN  LT 

ISOPHORONE  LT 

KEPONE  ND 

LINDANE  LT 

METHOXYCHLOR  LT 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A5B,6-DECACH  LT 
MALATHION  LT 

NAPHTHALENE  LT 

NITROBENZENE  LT 

N-NTIROSODIMETHYLAMINE  LT 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE  LT 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE  LT 

1,4-OXATHIANE  LT 

PCB 1016  LT 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  ND 

POLYCHLORINATED  BPHENYL  ND 


ND 

0.13000000 

\is!g 

0.5 

ND 

3.10000000 

i^e/s 

0.5 

LT 

0.18000000 

nsfe 

0.5 

LT 

0.13000000 

]igfg 

0.5 

LT 

0.03200000 

jigfS 

0.5 

LT 

0.03200000 

t^e 

0.5 

LT 

0.08000000 

ne/g 

0.5 

LT 

0.52000000 

nefe 

0.5 

LT 

1.80000000 

ligfS 

0.5 

LT 

0.68000000 

0.5 

LT 

0.09700000 

f*S^g 

0.5 

LT 

0.32000000 

nit 

0.5 

LT 

0.06600000 

nit 

0.5 

LT 

0.31000000 

Hg/g 

0.5 

LT 

0.07100000 

Hg/g 

0.5 

LT 

0.21000000 

ng^g 

0.5 

LT 

0.38000000 

nit 

0.5 

LT 

0.57000000 

Hg/g 

0.5 

LT 

0.06800000 

nit 

0.5 

LT 

0.24000000 

nit 

0.5 

LT 

0.06500000 

nit 

0.5 

LT 

0.07900000 

nit 

0.5 

LT 

0.06300000 

fitlt 

0.5 

LT 

1.30000000 

Hgtt 

0.5 

LT 

0.23000000 

Hg/t 

0.5 

LT 

1.30000000 

iigit 

0.5 

LT 

1.80000000 

fig/t 

0.5 

ND 

0.28000000 

uglt 

0.5 

LT 

1.20000000 

fig/t 

0.5 

ND 

1.30000000 

figlt 

0.5 

LT 

0.03200000 

nit 

0.5 

LT 

0.06500000 

utit 

0.5 

LT 

0.97000000 

nit 

0.5 

LT 

0.24000000 

nit 

0.5 

LT 

0.48000000 

nit 

0.5 

LT 

2.40000000 

figlt 

0.5 

LT 

0.48000000 

nit 

0.5 

LT 

0.39000000 

nit 

0.5 

ND 

1.30000000 

nit 

0.5 

LT 

0.10000000 

nit 

0.5 

LT 

0.26000000 

iigtt 

0.5 

LT 

0.14000000 

iigit 

0.5 

LT 

0.18000000 

f^tit 

0.5 

LT 

0.74000000 

nit 

0.5 

LT 

1.80000000 

nit 

0.5 

LT 

0.46000000 

^g^g 

0.5 

LT 

1.10000000 

v^elt 

0.5 

LT 

0.29000000 

Mg/g 

0.5 

LT 

0.07500000 

v^tlt 

0,5 

LT 

0.32000000 

nit 

0.5 

ND 

0.32000000 

nit 

0.5 

ND 

0.32000000 

nit 

0.5 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg^g 

0.5 

R 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-I-{2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

UNK640 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

S 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

UNK650 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg'g 

0.5 

S 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

UNK662 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/'g 

0.5 

S 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

UNK678 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

UNK679 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

S 

CRS-94-01 

SURF 

CSO 

UNK703 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

123TCB 

1^,3-TRicHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg'g 

0.5 

R 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94^)2 

SURF 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

CRS.94-02 

SURF 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg'g 

0.5 

R 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

4CLPPE 

4.CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg/g 

0.5 
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Site  ID 


Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Site  Media 

Type  Type _ _ Test  Name 


Meas 

Bool  Value 


Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRS-94-02 

SURF 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

4NANIL 

4-NTrROANllJNE 

ND 

3.10000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Hg'g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Hg^g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Fg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-944)2 

SURF 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Hg^g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Hg% 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

fig/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

ve/e. 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPY1-) 

LT 

0.44000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYX)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXyL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

flg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Fg^g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Fg'g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Fg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Fg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Fg^g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Fg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

BENZDD 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Fg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Fg'g 

0,5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [GH,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Fg'g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Fg'g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Fg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Fg^g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Fg'g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

Fg'g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Fg'g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Fg^g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

Fg^g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

Fg'g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

Fg'g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Fg^g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Fg'g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Fg'g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

Fg^g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Fg'g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Fg'g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Fg'g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Fg'g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Fg'g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Fg^g 

0.5 

CRS-944)2 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

Fg'g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT  ' 

0.23000000 

Fg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Fg'g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Fg'g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Fg'g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Fg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1,30000000 

Fg'g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

Fg/'g 

0.5 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Cede 

Chemical  Class:  SEMIV OLATJDLES 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

ng/g 

0.5 

CRS-94^2 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

p&'g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Hg^g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

MLTHN 

MALAXmON 

LT 

0.18000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0,29000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6,30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0,05200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l. 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-<2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

UNK529 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

0.70000000 

pg/g 

0.5 

S 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

UNK650 

UNKNOWN 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

s 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

UNK662 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

0.90000000 

pg/g 

0.5 

s 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

XJNK679 

UNKNOWN 

0.70000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRS-94-02 

SURF 

cso 

UNK709 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

S 

CRS-94-03 

SURF 

cso 

123TCB 

1,23-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-03 

SURF 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0-5 

CRS-94-03 

SURF 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHIjOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 
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Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRS-94^3 

SURF 

CSO 

246TCP 

2.4,6-TRICH1X)R0PHEN0L 

LT 

0.06100000 

M-g/g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

P©'g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

24DMP 

2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

Hg^g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

Hg'g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

(ig/'g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

26DNA 

2,6-DINrrROANILINE 

LT 

0.57000000 

(ig'g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

(•g/g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

fig/g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Pgi'g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

ng/g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

flg^g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

2NANIL 

2-NITROAMLINE 

ND 

3.10000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

ms's 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

35DNA 

3,5-DINlTROANILINE 

LT 

1.60000000 

ng/g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000 

Jlg/g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

3NT 

3-NrrROTOH)ENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

PS's 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

PS'S 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

PS'S 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

PS'S 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

PS's 

0.5 

CRS.94-03 

SURF 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3,30000000 

PS^g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

PS's 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

PS'S 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

PS's 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

PS's 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROE’raOXY) 

LT 

0.19000000 

PS's 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94^3 

SURF 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

PS'S 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

PS'S 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

PS's 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FUJORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

PS's 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

PS'S 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

PS's 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

PS'S 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

0.5 
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CRS-94-03 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

ns/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

ne/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

ne/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

ne/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

ne/s 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

ne/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

ns/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

ns/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

ns/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

vs/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

ns/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0,06500000 

ns/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

ns/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

ns/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

ne/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

ne/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

ns/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

ns/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

ns/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

ns/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

ns/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

ne/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

ne/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

ne/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

ne/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

ne/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

ne/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

ns/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

ne/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

n^e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

ns/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

ns/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

MIREX 

1,1A,2,233A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

ns/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

ns/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

ns/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

ns/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

ns/e 

0,5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

ns/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

ns/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

ns/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

ns/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

ns/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

ns/e 

0.5 

CRS-94^3 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

(ig/g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

PCB24S 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

ns/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

ns/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

ns/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

ns/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

ns/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

ns/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

ne/e 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL}-l, 

LT 

0.06400000 

ns/e 

0.5 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


She  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Valne 

Unh 

Meas 

Depth 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRS-94-03 

SURF 

cso 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

fig/g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

i»g/g 

0-5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

iig/g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

vs/z 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

ng^g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENHE 

LT 

12.00000000 

flg/'g 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

CSO 

UNK640 

UNKNOWN 

0.50000000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

cso 

UNK650 

UNKNOWN 

0.50000000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

cso 

UNK662 

UNKNOWN 

1.00000000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-03 

SURF 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

0.80000000 

vziz 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

vziz 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

vzIz 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/'g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

12DPH 

1^-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

zziz 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

13DCLB 

1^-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

{ig/z 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

13DNB 

l^DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

zzfz 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

zz/z 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

ne/z 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

245TCP 

2.4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

zzfz 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

t^z 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

zz/z 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYlPHENOL 

LT 

3.00000000 

lig/z 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

lizfz 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

vzIz 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

ltg/g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

26DNT 

2.6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

vzIz 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

2CLP 

2-CHIX)ROPHENOL 

LT 

0.05500000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

vzIz 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

2MNAP 

2-METHyLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

Hg'g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

vzl% 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

vzIz 

0-5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

lig/z 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

vziz 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

35DNA 

3,5-DINrrROANIUNE 

LT 

1.60000000 

vziz 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

3NANIL 

3-NITROANIUNE 

LT 

3.00000000 

vziz 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

vziz 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

46DN2C 

4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

vziz 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0,04100000 

vziz 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

vziz 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

4CL3C 

4-CHIjORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

vziz 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

vziz 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

vziz 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

vziz 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

vziz 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

vziz 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

vziz 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

vziz 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

vziz 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

vziz 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

vziz 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

vziz 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

vziz 

0.5 

Flas 

Code 


s 

s 

s 

s 


R 


R 


R 


R 


R 


Data 

Qnal 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

UnH 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

fig^g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

pe'g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1,80000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg'g 

0,5 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DffHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

iig/g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

PS'g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg^g 

0.5 

R 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  Bff HENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

R 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

R 

CRS-94-04 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg^g 

0.5 

R 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pe'g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

w'g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/'g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

pg^g 

0,5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHL0R0-1-(2,4-DICHL0R0PHEN 

LT 

0.92000000 

pg/'g 

0.5 

CRS.94-04 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

0.90000000 

pg^'g 

0.5 

S 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

UNK650 

UNKNOWN 

0.70000000 

pg/'g 

0.5 

S 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

UNK662 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

0.80000000 

pg'g 

0.5 

S 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg^g 

0.5 

D 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

UNK703 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg^g 

0.5 

S 

CRS-94-04 

SURF 

cso 

UNK709 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/'g 

0.5 

s 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

123TCB 

U,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0,22000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

0.5 

CRS-94.05 

SURF 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0,63000000 

pg'g 

0.5 

R 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

14DCLB 

l,4.DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

245TCP 

2,4,5.TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

246TCP 

2,4,6.TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg'g 

0,5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

24DMP 

2,4.DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94.05 

SURF 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg'g 

0.5 

CRS.94-05 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg'g 

0.5 

CRS.94-05 

SURF 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

2CLP 

2CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

2CNAP 

2CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0,03200000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg'g 

0.5 

Data 

Qoal 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRS-94-05 

SURF 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

l»s'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

ng/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHIX)ROBENZI0INE 

LT 

1.60000000 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000 

Mg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000 

(ig/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

Mg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

Mg^g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

ftg/'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

4CAISIIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

US'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

(ig/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

4NANIL 

4-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

^g/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

(ig/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

^g/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

fig'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

fig/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

(tg/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0,13000000 

H&'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

(ig'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

lig'g 

0.5 

CRS-944)5 

SURF 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Hg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

Hg^g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

|ig/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

(ig'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

(ig/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ  YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Hg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

ttg/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

v%/z 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Mg/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

(ig'g 

0.5 

CRS-944)5 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Mg/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

(ig^g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

t^g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1,80000000 

(ig/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

^g/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

(ig/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

Hg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

|ig/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

vs/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

(Ig/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

vgl% 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

llg/g 

0.5 

CRS-944)5 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

0.5 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Blag 

Code 

Chemical  Class:  SEMTV OLAXILES 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

ng^g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0,06300000 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg/'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

PB^g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

P©^g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Pg'g 

0.5 

CRS-944)5 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg^g 

0.5 

R 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pg^g 

0.5 

R 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

Pg/^B 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [U3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

pg^g 

0.5 

R 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94.05 

SURF 

cso 

MIREX 

1,1A5,2,3,3A4.5,5,5A5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

pg/'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Pg^g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHlANE 

LT 

0.07500000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Pg'g 

0.5 

R 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Pg^g 

0.5 

R 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

PCB24S 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Pg'g 

0.5 

R 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0,32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Pg^g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0,03200000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Pg^g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PAItA.CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94.05 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12,00000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

0.80000000 

Pg'g 

0.5 

S 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

UNK645 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg^g 

0.5 

S 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

UNK650 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg^g 

0.5 

S 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

UNK662 

UNKNOWN 

1.00000000 

Pg^g 

0.5 

S 

CRS-94-05 

SURF 

cso 

vm619 

UNKNOWN 

0.90000000 

pg^g 

0.5 

S 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Stte  Media  ~~  Meas  Untt 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _  Bool  Vahie  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATlLES 


CRS-94-06 

SURF 

CSO 

BBZP 

BTJTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

ne/s 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

CPMS 

4GHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [U^-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

iig/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

MIREX 

1.1A^,23^A,4,5,5.5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pe'g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

iig/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

pg'g 

0.5 

CRS-94.06 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

pg'g 

0.5 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Umt 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRS-94^6 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

PS^g 

0.5 

R 

CRS-94^6 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

R 

CRS-94-06 

SURF 

cso 

PCB24S 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-06 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

0.70000000 

pg/g 

0.5 

S 

CRS-94.06 

SURF 

cso 

UNK650 

UNKNOWN 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

S 

CRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK662 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

CRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK673 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

S 

CRS-94.06 

SURF 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

CRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK703 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

CRS-94-06 

SURF 

cso 

UNK709 

UNKNOWN 

0.80000000 

pg^g 

0.5 

S 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

123TCB 

1^,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

12DCLB 

l^DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94.07 

SURF 

cso 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

CRS.94-07 

SURF 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILlNE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRS.94-07 

SURF 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

CRS-94.07 

SURF 

cso 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3,10000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1,10000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1,60000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

35DNA 

3,5-DINnROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94.07 

SURF 

cso 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  11 RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

Unit 

Meas 

Depth 

Chemical  Class:  SEMIV OLATILES 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

itg/e 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

nefg 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

fig/S 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

iigfg 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

4NANIL 

4-NrrROANILlNE 

ND 

3.10000000 

nefe 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3,30000000 

fig/e 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

PS'g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRJN 

LT 

1.30000000 

Hg^g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

jig/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

CRS-94.07 

SURF 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

B2EHP 

BIS  (2.ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg/^g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1,30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94.07 

SURF 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3,10000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

t^g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

tigfe 

0.5 

CRS-94.07 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

pg'g 

0.5 

CRS-944)7 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94.07 

SURF 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

\ig/g 

0.5 

CRS-94-07 

SUIiF 

cso 

CPMS02 

4.CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

pg/g 

0.5 

CRS-94^7 

SURF 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg/g 

0.5 

CRS-944)7 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg'g 

0.5 

CRS.94-07 

SURF 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg/g 

0.5 

CRS-944)7 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS.944)7 

SURF 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg/'g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRJN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

0.5 

Flag  Data 

Code  Qnal 


R 


R 


R 


R 

R 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Untt 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

iig/g 

0.5 

R 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

i^efe 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

(*g/g 

0.5 

R 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

itgfg 

0.5 

CRS.94.07 

SURF 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

i*g% 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

fig/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Fg'g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1A3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

jig'g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

i*g^g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Mg'g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

i»g^g 

0.5 

R 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

US 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Hg'g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

MIREX 

1,1A,2,2,33A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

(jg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

Mg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Hg^g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

(ig/'g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

t^e 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Vg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

vg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

vg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

lig/g 

0.5 

R 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

ttg/g 

0.5 

R 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Vglg 

0.5 

R 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

VgJg 

0.5 

R 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

gg/g 

0.5 

R 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

gg/g 

0,5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

0.60000000 

gg/g 

0.5 

S 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

UNK650 

UNKNOWN 

0.50000000 

gg/g 

0.5 

s 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

UNK662 

UNKNOWN 

1.00000000 

gg/g 

0.5 

s 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

0.90000000 

gg/g 

0.5 

s 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

2.00000000 

gg/g 

0.5 

D 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

UNK703 

UNKNOWN 

0.30000000 

gg/g 

0.5 

S 

CRS-94-07 

SURF 

cso 

UNK709 

UNKNOWN 

0.40000000 

gg/g 

0.5 

s 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

123TCB 

1,23-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-0S 

SURF 

cso 

124TCB 

U,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

gg/g 

0.5 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


SitelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Boal 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Chemical  Class:  SEMIV OLATlLES 

CRS.94-O8 

SURF 

cso 

13DNB 

l^DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

14DCLB 

l,4-DICHIX)ROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Vf/S, 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

236TCP 

2^,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

245TCP 

2.4.5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

246TCP 

2,4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

Pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

Pg^g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILrNE 

LT 

0.57000000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94.O8 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

CRS-944)8 

SURF 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

Pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94.O8 

SURF 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

2NANIL 

2-NITROANlLINE 

ND 

3.10000000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

35DNA 

3,5-DINrrROANlLINE 

LT 

1.60000000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

46DN2C 

4,6-DINTTRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Pg^g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

4NP 

4-NTrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Pg^g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYX)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

Flag  Data 

Code  Qoal 


R 


R 


R 


R 


R 


R 

R 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahne  Mens  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOIATILES 


CRS-94-08 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

(Ig/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

fig's 

0.5 

CRS.94-O8 

SURF 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDION 

LT 

1.30000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

re's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

fig's 

0,5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

fig's 

0,5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

OXAT 

i,4.oxathiane 

LT 

0.07500000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0,32000000 

fig's 

0,5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

fig's 

0.5 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLA.XILES 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pgf'g 

0-5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg'g 

0,5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg'g 

0,5 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg^g 

0.5 

S 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

UNK650 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

S 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

UNK662 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg'g 

0.5 

S 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

UNK678 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

s 

CRS-94-08 

SURF 

cso 

UNK703 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg^g 

0.5 

s 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

12DPH 

1>DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg'g 

0.5 

R 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

240NT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg'g 

0.5 

CRS.94-09 

SURF 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

2MP 

2.METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg'g 

0.5 

R 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg'g 

0,5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

3NAN1L 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg'g 

0.5 

R 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg'g 

0.5 

R 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg'g 

0.5 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 
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CRS-94^9 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

lig/s 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

0.5 

CRS-94^9 

SURF 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

(ig/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

(ig/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

(ig'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06SOOOOO 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

fig/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

(igfg 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

jig'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

ne/s 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

jig/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

nz/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

v-tlg 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

(ig/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

fig/g 

0.5 

CRS-94.09 

SURF 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

V-g/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

V-g/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

jig/g 

0-5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

iig/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Mg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

Mg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

ng/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

llg/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

flg/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

(Ig/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

f*g^g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

(Ig^g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

ng^g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

ng/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

g^g/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

ggig 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

ggig 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

ggjg 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

ggtg 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

ggjg 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

ggig 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1,30000000 

ggig 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

ggig 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

ggig 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

ggig 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

gg/g 

0.5 

253 


Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  Media  Meas  Untt  Flag 


Chemical  Class:  SEMIVOLA'riLES 


CRS-94-09 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

ns^g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Jig's 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Jlg/g 

0.5 

R 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Jlg/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

MIREX 

1,1A,2,2A3A,4.5.5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  Dff HENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

R 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

R 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

R 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

R 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0,32000000 

pg'g 

0.5 

R 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg'g 

0.5 

CRS.94-09 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-I. 

LT 

0.06800000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-1-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

XJNK640 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

0.5 

S 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

UNK650 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

0.5 

S 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

UNK662 

UNKNOWN 

0.70000000 

pg'g 

0.5 

s 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

UNK678 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg'g 

0.5 

s 

CRS-94-09 

SURF 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

0.80000000 

pg'g 

0.5 

s 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

123TCB 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

124TCB 

1A4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

12DCLB 

14-DICHLOROBENZENE 

LT 

0,04200000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

12DPH 

14-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

13DCLB 

14-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

13DNB 

14-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg'g 

0.5 

R 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

236TCP 

24,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

24DMP 

2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

24DNP 

2.4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANlLINE 

LT 

0.57000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg'g 

0.5 
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CRS-94-10 

SURF 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

vs/s, 

0.5 

CRS-94.10 

SURF 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

vs/s 

0,5 

CRS-94.10 

SURF 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

CSO 

SSDCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1,60000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

3NT 

3-NrrROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

46DN2C 

4,6-DINrmO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0-63000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

v^s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

ng/g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

(tg/'g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

BKFAN 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

CLSBZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

vs/s 

0,5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0,06600000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

vs/s 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

vs/s 

0.5 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class i  SEMIVOLATILES 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

fig/g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

ng^g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

v^sfs 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Mg/'g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

fig/g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

fig^g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

Hg^g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

fig/g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1,30000000 

fig^g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

fig^g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

0.5 

R 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Mg/g 

0.5 

R 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

fig/g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Mg^g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

Hg/'g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Jig's 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Jtg^g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2>C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Jig^g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Jig/g 

0.5 

CRS.94-10 

SURF 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

jig/'g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Jig/g 

0.5 

R 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

jig^g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Jig^g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

MIREX 

1,1A,2,2^,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

Jig/g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

MLTHN 

MALAXmON 

LT 

0,18000000 

jig/g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Jig/g 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Jig's 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Jig's 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Jig's 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Jig's 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

Jig's 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Jig's 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Jig's 

0.5 

R 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Jig's 

0.5 

R 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Jig's 

0.5 

R 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Jig's 

0.5 

R 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Jig's 

0.5 

R 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Jig's 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Jig's 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Jig's 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Jig's 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Jig's 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-l, 

LT 

0.06400000 

Jig's 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

Jig's 

0,5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

Jig's 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Jig's 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Jig's 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-{2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

Jig's 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Jig's 

0.5 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

UNK565 

UNKNOWN 

0.30000000 

Jig's 

0.5 

S 

Data 

Qual 
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Meas 
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Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRS-94-10 

SURF 

CSO 

UNK625 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'e 

0.5 

s 

CRS-94-10 

SURF 

CSO 

UNK650 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

UNK662 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

s 

CRS-94.10 

SURF 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg'g 

0.5 

s 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

UNK679 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRS-94-10 

SURF 

cso 

UNK699 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

0.5 

S 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

123TCB 

U,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

124TCB 

U,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pe'g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

12DCLB 

i;>-DICHU)ROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

r^g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

i^g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

2NAN1L 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

33DCBD 

33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0,34000000 

»«/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94.11 

SURF 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-li 

SURF 

cso 

AENSUF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

re/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

0.5 
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CRS-94-n 

SURF 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHAIATE 

LT 

0.48000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

PS'S 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

BBZP 

BOTYLBENZYL  PHTHAIATE 

LT 

1.80000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

PS^g 

0.5 

R 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Pg^g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94.11 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Pg^g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Pg^g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Pg^g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHAL ATE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

DITH 

DmHANE 

LT 

0.06500000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Pg^g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHAIATE 

LT 

0.06300000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHAIATE 

LT 

1.30000000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHAIATE 

LT 

0.23000000 

Pg^g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

PS'S 

0.5 

R 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1,30000000 

Pg'g 

0.5 

R 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [U3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

pg/'g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Pg'g 

0.5 

R 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

MIREX 

1,1A2,23,3A4,5,5,5A5B.6-DECACH 

LT 

0.14000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

PS'g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Pg/g 

0.5 

Data 

Qnal 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRS-94-n 

SURF 

CSO 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0,5 

R 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHIjOROPHENYL>1, 

LT 

0.06400000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0,5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-{2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

UNIC650 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

UNK662 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

s 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

UNK678 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

s 

CRS-94-11 

SURF 

cso 

UNK680 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

s 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0-06100000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1,40000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

3NANIL 

3-NrrROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 
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SHelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

(ig/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

PS's 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

PS^g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/'g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

4MP 

4-METHyLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILlNE 

ND 

3.10000000 

pg^g 

0.5 

R 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

4NP 

4-NlTROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXyL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0,09700000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

DUH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

Data 

Qnal 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIV OIATILES 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

fig/g 

0.5 

CRS-94.12 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

ng/g 

0.5 

CRS.94-12 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

llg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pg'g 

0.5 

R 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

0,5 

CRS.94-12 

SURF 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

Pg^g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

MIREX 

1,1A,2;2,3,3A,4,5.5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

pg/g 

0.5 

CRS.94-12 

SURF 

cso 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

CRS.94-12 

SURF 

cso 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pg/g 

0,5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0,32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0,32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94.12 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

pg/g 

0.5 

CRS.94-12 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg/g 

0.5 

CRS.94-12 

SURF 

cso 

IXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

0,40000000 

pg/g 

0.5 

S 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

UNK650 

UNKNOWN 

0,30000000 

pg/g 

0.5 

S 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

UNK662 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

S 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

UNK678 

UNKNOWN 

0,80000000 

pg/g 

0.5 

S 

CRS.94-12 

SURF 

cso 

UNK680 

UNKNOWN 

0.70000000 

pg/g 

0.5 

S 

CRS-94-12 

SURF 

cso 

UNK703 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

S 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

123TCB 

1^,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

124TCB 

U,4-trichlorobenzene 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

12DPH 

U-dphenylhydrazine 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 
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CRS-94-13 

SURF 

CSO 

13DCLB 

l^DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

ng/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

236TCP 

2,3.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

Mg's 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

Pg% 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

24DMP 

2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

Hg^g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

24DNP 

2.4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

24Disrr 

2.4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

vz/z 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

fig^g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

Pg^g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Pg'g 

0,5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

2NP 

2-NrrROPHENOL 

LT 

1.10000000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILlNE 

LT 

3.00000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/'g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Pg^g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

Pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/'g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/'g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Pg^g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Pg^'g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Pg^g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

ANAPy 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Pg'g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETim.)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYX)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Pg^g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO[A]PYT{ENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg/g 

0.5 
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CRS-94-13 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

ns/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

|»g/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

fig/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

|»g/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

f*g'g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

CPMS02 

4.CHLOROPHENYLME’rHYL 

LT 

0.06600000 

ng/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Mg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94.13 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

ng/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

Hg'g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

ix:pd 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

fig/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

ne/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

iig/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

tig/t 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Hg/g 

0.5 

CRS.94-13 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

fig/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

V-tl% 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

fig/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

HS/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRESr  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

fig/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

MIREX 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

Hg/g 

0.5 

CRS.94-13 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Mg/g 

0,5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

(ig/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

0-5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Hg/g 

0.5 
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CRS-94-13 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg^g 

0.5 

CRS.94-13 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

(ig^g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

PP0DD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0,10000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1,70000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHU)RO-l<2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

UNK640 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

s 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

UNK650 

UNKNOWN 

0.90000000 

pg^g 

0.5 

s 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

UNK662 

UNKNOWN 

0.70000000 

pg/g 

0.5 

s 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

UNK663 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

CRS-94-13 

SURF 

cso 

UNK678 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

s 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

123TCB 

U,3-TRICHL0R0BENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

124TCB 

:A4-TRICHL0R0BENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

12DCLB 

l^DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

12DPH 

1^-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

13DNB 

1,3-DINrrROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

246TCP 

2.4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0,09800000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

33DCBD 

3^-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

35DNA 

3,5-DINrrROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

3NT 

3-NmiOTOLtlENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

46DN2C 

4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

4CANIL 

4-CHIX)ROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

4NANIL 

4-NITROANIUNE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

4NP 

4-NrrROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

Data 

Qual 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRS-94-14 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

ng/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

^g/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Mg'g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Mg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

gg'g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

Mg'g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

(ig'g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

t^g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

gg'g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

gg'g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Mg'g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ  YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Mg'g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Mg's 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

gg'g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

ftg'g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

gg/g 

0-5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

gg'g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

gg/g 

0.5 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


She  Media 
Type  Type 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94.14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-14 

SURF 

CSO 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISOPHR 

KEP 

LIN 

MEXCL 

MIREX 

MLTHN 

NAP 

NB 

NNDME 

NNDNP 

NNDPA 

OXAT 

PCB016 

PCB221 

PCB232 

PCB242 

PCB248 

PCB254 

PCB260 

PCB262 

PCP 

PHANT 

PHENO 

PPDDD 

PPDDE 

PPDDT 

PRTHN 

PYR 

SUPON 

TXPHE 

UNK527 

IJNK605 

UNK642 

UNK651 

UNK658 

UNK663 

UNK680 

UNK681 

UNK704 

123TCB 

124TCB 

12DCLB 

12DPH 

13DCLB 

13DNB 

14DCLB 

236TCP 

245TCP 

246TCP 

24DCLP 

24DMP 


Test  Name 


ISODRIN 

ISOPHORONE 

KEPONE 

UNDANE 

METHOXYCHLOR 

1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

MALATHION 

NAPHTHALENE 

NITROBENZENE 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

1.4- OXATHIANE 
PCB  1016 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
POLYCHLORINATED  BIPHENYL 
PCB  1260 
PCB  1262 

PENTACHLOROPHENOL 

PHENANTHRENE 

PHENOL 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l. 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 
PARATHION 

PYRENE 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

TOXAPHENE 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

UNKNOWN 

1^.3-TRICHLOROBENZENE 

1.2.4- TRICHLOROBENZENE 

1.2- DICHLOROBENZENE 

1.2- DIPHENYLHYDRAZINE 

1.3- DICHLOROBENZENE 

1.3- DINITROBENZENE 

1.4- DICHLOROBENZENE 
2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

2.4.5- TRICHLOROPHENOL 

2.4.6- TRICHLOROPHENOL 

2.4- DICHLOROPHENOL 

2.4- DIMETHYLPHENOL 


Meas  Unit 

Bool  Valne  Meas 


Flas  Data 

Depth  Code  Qual 


LT 

0.48000000 

fig/g 

0.5 

LT 

0.39000000 

fig/'g 

0.5 

ND 

1.30000000 

jig/g 

0.5 

R 

LT 

0.10000000 

ng/g 

0.5 

LT 

0.26000000 

0.5 

LT 

0.14000000 

ms's 

0.5 

LT 

0.18000000 

)Xg/g 

0.5 

LT 

0.74000000 

(ig/g 

0.5 

LT 

1.80000000 

^g^g 

0.5 

LT 

0.46000000 

Hg/'g 

0.5 

LT 

1.10000000 

Hg^g 

0.5 

LT 

0.29000000 

l^g 

0.5 

LT 

0.07500000 

Hg/g 

0.5 

LT 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

ND 

0.32000000 

tig/g 

0.5 

R 

ND 

0.32000000 

^g/g 

0.5 

R 

ND 

0.32000000 

Hg'g 

0.5 

R 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

R 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

R 

LT 

0.79000000 

lig/g 

0.5 

LT 

6.30000000 

Hg/g 

0.5 

LT 

0.76000000 

Hg/g 

0.5 

LT 

0.03200000 

lig/g 

0.5 

LT 

0.05200000 

(ig/'g 

0.5 

LT 

0.06400000 

Hg/g 

0.5 

LT 

0.06800000 

tig/g 

0.5 

LT 

0.10000000 

iiefs 

0.5 

LT 

1.70000000 

tlg/g 

0.5 

LT 

0.08300000 

^g/g 

0.5 

LT 

0.92000000 

llg/g 

0.5 

LT 

12.00000000 

0.5 

0.60000000 

flg/g 

0.5 

S 

1.00000000 

Mg/g 

0.5 

S 

0.60000000 

(Ig/g 

0.5 

s 

0.50000000 

(Ig/g 

0.5 

S 

0.50000000 

Hg'g 

0.5 

s 

0.90000000 

Jig'g 

0.5 

s 

0.90000000 

Hg'g 

0.5 

s 

0,30000000 

lig/g 

0.5 

s 

0.50000000 

Hg/g 

0.5 

s 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

0.5 

LT 

0.22000000 

fig's 

0.5 

LT 

0.04200000 

Hg'g 

0.5 

LT 

0.52000000 

Hg/g 

0.5 

LT 

0.04200000 

fig's 

0.5 

ND 

0.63000000 

fig's 

0.5 

R 

LT 

0.03400000 

fig's 

0.5 

LT 

0.62000000 

fig's 

0.5 

LT 

0.49000000 

fig's 

0.5 

LT 

0.06100000 

fig's 

0.5 

LT 

0.06500000 

fig's 

0.5 

LT 

3.00000000 

fig's 

0.5 
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Site  ID 


Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Site  Media 

Type  Type _ Test  Name 


Flag  Data 

Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATnJS 


CRS-94-15 

SURF 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

Mg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

fig^g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

(ig/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

Mg^g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

tigfg 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

Itg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

l^g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

Mg'g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

Rg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

Rg'g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

(ig/'g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

3NT 

3-NrTROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

Rgf'g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

tig/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

t^gfg 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

]ig/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

Rg'g 

0,5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

Rg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Rg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Rg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Rg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Rg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Rg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Rg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Rg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Rg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Rg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Rg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

Rg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

Rg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

Rg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Rg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Rg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Rg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Rg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Rg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZ YL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Rg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Rg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Rg/g 

0,5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Rg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I1  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Rg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Rg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Rg/g 

0.5 

CRS.94-15 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Rg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Rg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

Rg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1,80000000 

Rg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Rg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

Rg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

Rg/g 

0.5 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

^te  Media  '  Meas  TMt  Btog  Data 

Site  ID _ Type  Type _  Test  Name _ Bool  Value  Meas  Pepfli  Code  Qaai 


Chemical  Class:  SEMIVOLATlLiES 


CRS-94-15 

SURF 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMEraYL 

LT 

0.06600000 

Hg^g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMCXJHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Hg^g 

0.5 

CRS.94-15 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFORAN 

LT 

0.38000000 

Jig'g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94.15 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Hg/'g 

0,5 

CRS.94-15 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Hg/g 

0,5 

CRS.94-15 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

V^Z 

0,5 

CRS.94-15 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

V^Z 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

^g/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

fig/g 

0.5 

CRS.94-15 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

v-ziz 

0.5 

CRS.94-15 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

^g'g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

^g/g 

0.5 

CRS-94.15 

SURF 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Hg'g 

0.5 

CRS.94-15 

SURF 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Hg/g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

ms's 

0.5 

CRS-94.15 

SURF 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

vzlz 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

Mg'g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Mg's 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

V^Z 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [U^-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Mg's 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Jig's 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

vztz 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

fig's 

0.5 

CRS.94-15 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

fig's 

0.5 

CRS.94-15 

SURF 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

MIREX 

l,lA;i.2,3^A4,5,5,5A5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

\^Z 

0,5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

fig's 

0.5 

CRS.94-15 

SURF 

CSO 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

vzlz 

0-5 

CRS-94.15 

SURF 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

fig's 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB 1016 

LT 

0.32000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig's 

0.5 

CRS.94-15 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

^g'g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vziz 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

vziz 

0.5 

CRS.94.15 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

fig's 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

vzlz 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

fig's 

0.5 

CRS.94-15 

SURF 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

fig's 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

fig's 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06400000 

vztz 

0,5 

CRS.94-15 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

v^zlz 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2;i-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

fig's 

0,5 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

PRTHN 

PARATmON 

LT 

1.70000000 

fig's 

0.5 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg^g 

0-5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

0.5 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

UNK527 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

0.5 

S 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

UNK530 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg'g 

0.5 

s 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

UNK641 

UNKNOWN 

0.70000000 

pg'g 

0.5 

s 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

UNK651 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

s 

CRS-94-15 

SURF 

CSO 

UNK663 

UNKNOWN 

0.60000000 

pg'g 

0.5 

s 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

UNK680 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg'g 

0.5 

s 

CRS-94-15 

SURF 

cso 

UNK680 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

123TCB 

1^,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0,22000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0,57000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINnROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

35DNA 

3,5-DINrrROANILrNE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

4CUC 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 
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CRS-94-16 

SURF 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

ng^g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

ng^g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

Mg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

ne/K 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

fig/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

(ig/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

BENZm 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACm 

ND 

3.10000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg/'g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

p&'g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

fiefs 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

pg/'g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,23-C.D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1,30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94.16 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

MIREX 

1,1A,2A3^A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

pg/g 

0.5 
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SHelD 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIV OLATILES 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

MLTHN 

MALATfflON 

LT 

0,18000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0,74000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

PS^g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

OXAT 

1,40XATHIANE 

LT 

0.07500000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

R 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

pg/g 

0,5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

PPDDT 

2;2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l. 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

UNK530 

UNKNOWN 

0,30000000 

pg/g 

0.5 

S 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

UNK641 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

S 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

UNK651 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

s 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

UNK663 

UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

s 

CRS-94-16 

SURF 

cso 

UNK680 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

s 

CRS-94-17 

SURF 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

cso 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

cso 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

cso 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

cso 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

cso 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-17 

SURF 

cso 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0,03400000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0,62000000 

pg/g 

0-5 

CRS-94-17 

SURF 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0,49000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

cso 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

cso 

24DNP 

2,4-DINrrROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

cso 

2MNAP 

2.METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

cso 

2NANIL 

2-NrrROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-17 

SURF 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 
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Chemical  Class:  SEMtVOLATiLES 


CRS-94-17 

SURF 

CSO 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

fig/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

3NANIL 

3-NITROANnJNE 

LT 

3.00000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

46DN2C 

4,6-DINTrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

4CANIL 

4-CHLX)ROANlLINE 

ND 

0.63000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL 

LT 

0.17000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

ixg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

ATZ 

ATTIAZINE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

LT 

0.19000000 

ne/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

LT 

0.44000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 

LT 

0.36000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg'g 

0.5 

Data 

Qnal 


272 


Chemicxtl  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIV OlATILES 

CRS-94-17  SURF  CSO  DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

ng/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

mb's 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

ng/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

)lg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

(Jg'g 

0.5 

R 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

PS'S 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Hg^g 

0.5 

R 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

PS's 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

pb'b 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

pg'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1A3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

pb'b 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

pb'b 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Pg^B 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

PB^B 

0.5 

R 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

PS's 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pb'b 

0,5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

MIREX 

1,1A,2,2,33A,4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

PB/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

PB^g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Pe'B 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

PB'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pb/b 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

pb'b 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

PB'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

PB^g 

0.5 

R 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

PB^g 

0.5 

R 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pste 

0.5 

R 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

PB'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pb'b 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pb'b 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06400000 

PS'S 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l, 

LT 

0.06800000 

PB'g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

LT 

0.10000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94.17 

SURF 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pb'b 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

LT 

0.92000000 

PB^B 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg^g 

0.5 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

UNK530 

UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

S 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

UNK537 

UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

UNK537 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

UNK641 

UNKNOWN 

1.00000000 

pg^g 

0.5 

S 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

UNK651 

UNKNOWN 

0.40000000 

PBfe 

0.5 

s 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

UNK663 

UNKNOWN 

0.70000000 

ps'b 

0.5 

s 

CRS-94-17 

SURF 

CSO 

UNK679 

UNKNOWN 

0.50000000 

PS'S 

0.5 

S 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Site  IP _ Type  Type 


Chemical  Class;  SEMIVOLATILES 


CRS-94-17 

SURF 

CSO 

UNK680 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

123TCB 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

124TCB 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

12DCLB 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

12DPH 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

13DCLB 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

13DNB 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

14DCLB 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

236TCP 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

245TCP 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

246TCP 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

24DCLP 

CRS-94.18 

SURF 

CSO 

24DMP 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

24DNP 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

24DNT 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

26DNA 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

26DNT 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

2CLP 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

2CNAP 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

2MNAP 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

2MP 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

2NANIL 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

2NP 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

33DCBD 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

35DNA 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

3NANIL 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

3NT 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

46DN2C 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

4BRPPE 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

4CANIL 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

4CL3C 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

4CLPPE 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

4MP 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

4NANIL 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

4NP 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

ABHC 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

AENSLF 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

ALDRN 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

ANAPN 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

ANAPY 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

ANIL 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

ANTRC 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

ATZ 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

B2CEX 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

B2CIPE 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

B2CLEE 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

B2EHP 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

BAANT 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

BAPYR 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

BBFAN 

CRS-94.18 

SURF 

CSO 

BBHC 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

BBZP 

Test  Name 


UNKNOWN 

1A3-TRICHLOROBENZENE 

IA4-TRICHLOROBENZENE 

l^DICHLOROBENZENE 

l^DIPHENYLHYDRAZINE 

l^DICHLOROBENZENE 

l^-DINTTROBENZENE 

1.4- DICHLOROBENZENE 
2A6-TRICHLOROPHENOL 

2.4.5- TRICHLOROPHENOL 

2.4.6- TRICHLOROPHENOL 

2.4- DICHLOROPHENOL 

2.4- DIMETHYLPHENOL 

2.4- DINITROPHENOL 

2.4- DINITROTOLUENE 

2.6- DINITROANILINE 

2.6- DINrrROTOLUENE 

2-CHLOROPHENOL 

2-CHLORONAPHTHALENE 
2-METHYLNAPHTHALENE 
2-METHVLPHENOL 
2-NrrROANILINE 

2- NrrROPHENOL 
3,3-CICHLOROBENZIDINE 

3.5- DINrrROANILINE 

3- NITROANILINE 

3- NITROTOLUENE 

4.6- DINrrRO-2-CRESOL 

4- BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

4-CHLOROANILINE 
4-CHLORO-3-CRESOL 
4-CHLOROPHENYLPHENYL 
4-METHYLPHENOL 
4-NnROANILlNE 
4-NrrROPHENOL 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ALPHA-ENDOSULFAN 

ALDRIN 

ACENEPHTHENE 

ACENAPHTHYLENE 

ANILINE 

ANTHRACENE 

ATRAZINE 

BIS  (2-CHLOROETHOXY) 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL) 

BIS  (2-CHLOROETHYL)  ETHER 
BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
BENZO  [A]  ANTHRACENE 
BENZO  [A]  PYRENE 
BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
BUTYLBENZYL  PHTHALATE 


Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

0.30000000 

ng/g 

0.5 

LT 

0.03200000 

Mg/g 

0.5 

LT 

0.22000000 

Hg'g 

0.5 

LT 

0.04200000 

Hg^g 

0.5 

LT 

0.52000000 

(ig'g 

0.5 

LT 

0.04200000 

0.5 

ND 

0.63000000 

pg'g 

0.5 

LT 

0.03400000 

MB's 

0.5 

LT 

0.62000000 

PB^g 

0.5 

LT 

0.49000000 

PS'g 

0.5 

LT 

0.06100000 

fig/g 

0.5 

LT 

0.06500000 

HB'g 

0.5 

LT 

3.00000000 

HB^g 

0.5 

LT 

4.70000000 

Hg/g 

0.5 

LT 

1.40000000 

Pg'g 

0.5 

LT 

0.57000000 

Pg'g 

0.5 

LT 

0.32000000 

(ig/g 

0.5 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.24000000 

PB'g 

0.5 

LT 

0.03200000 

PB'g 

0.5 

LT 

0.09800000 

PB^g 

0.5 

ND 

3.10000000 

pg^g 

0.5 

LT 

1.10000000 

Pg'g 

0.5 

LT 

1.60000000 

pg^g 

0.5 

LT 

1.60000000 

Pg'g 

0.5 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.04100000 

Pg'g 

0.5 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.93000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.17000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.24000000 

Pg/g 

0.5 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.03300000 

pg/g 

0.5 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.71000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.19000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.44000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.36000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

Flas 

Code 


S 


R 


R 


R 


R 


R 


Data 
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Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  SEMIVOLAXIIjES 


CRS-94-18 

SURF 

CSO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Fg/g 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Fg/g 

0.5 

CRS<94-18 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Fg'g 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

fig/g 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  pC]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

tig/g 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

(ig/g 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

\ig/g 

0,5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

tig/g 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIEN 

LT 

0.52000000 

gg/g 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

lig/g 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Fg/g 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.09700000 

Fg/g 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.32000000 

Fg'g 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL 

LT 

0.06600000 

Fg'g 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

lig/g 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Fg/g 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0,38000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Fg/g 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pgig 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Pgig 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Pg/g 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pgig 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pgig 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pgig 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pgig 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg/g 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Pgjg 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pgjg 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

Fg/g 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

f^g 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

Fg'g 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

pgig 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

pgig 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

pgig 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

pgig 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

pgig 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

pgig 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

pgig 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pgig 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

MIREX 

1,1A2^3.3A4,5,5,5A,5B,6-DECACH 

LT 

0.14000000 

pgig 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000 

pgig 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

pgig 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pgig 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pgig 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Fg/g 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pgig 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

pgig 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

pgig 

0.5 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

ND 

0.32000000 

pgig 

0.5 
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SHem 


Site 

Type 


Chemical  Range  (SWMU  7)  Phase  II RI  Data 


Media 

Type 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


CRS-94-18 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB 1260 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

PCB262 

PCB 1262 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-I, 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l, 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

PYR 

PYRENE 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHEN 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

UNK530 

UNKNOWN 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

UNK537 

UNKNOWN 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

UNK641 

UNKNOWN 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

UNK651 

UNKNOWN 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

UNK663 

UNKNOWN 

CRS-94-18 

SURF 

CSO 

UNK679 

UNKNOWN 

ND  0.32000000 

ND  0.32000000 

ND  0.32000000 

ND  0.32000000 

LT  0.79000000 

LT  6.30000000 

LT  0.76000000 

LT  0.03200000 

LT  0.05200000 

LT  0.06400000 

LT  0.06800000 

LT  0.10000000 

LT  1.70000000 

LT  0.08300000 

LT  0.92000000 

LT  12.00000000 

0.30000000 
0.50000000 
1.00000000 
0.60000000 
0.70000000 
0.30000000 


(ig/g 

0.5 

R 

0.5 

R 

Hg/g 

0.5 

R 

pg/g 

0.5 

R 

pg/g 

0.5 

0.5 

lig/% 

0.5 

Hg/g 

0.5 

Hg'g 

0.5 

Hg/g 

0.5 

pg/g 

0.5 

\ig/g 

0.5 

tis/s 

0.5 

ne/s 

0.5 

pg/g 

0.5 

pg^g 

0.5 

ns/s 

0.5 

S 

pg/g 

0.5 

S 

Pg/g 

0.5 

S 

Pg^g 

0.5 

S 

pg/g 

0.5 

S 

pg/g 

0.5 

S 
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Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data 


SHe  Media  Meas  Unit  Fla{  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


SAB-94-01A 

AHOL 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

(igi'g 

0.5 

SAB-94-01A 

AHOL 

cso 

AL 

ALUMINUM 

10700.00000 

pe'g 

0.5 

SAB-94-01A 

AHOL 

cso 

AS 

ARSENIC 

7,41000000 

(ig/g 

0.5 

SAB-9441A 

AHOL 

cso 

BA 

BARIUM 

129.0000000 

itg% 

0.5 

SAB-94-01A 

AHOL 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.58100000 

i>g/g 

0.5 

SAB-94-01A 

AHOL 

cso 

CA 

CALCIUM 

40000.00000 

iig/g 

0.5 

SAB-94-01A 

AHOL 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

(ig^g 

0.5 

SAB.94-01A 

AHOL 

cso 

CO 

COBALT 

5.29000000 

velz 

0.5 

SAB-94-01A 

AHOL 

cso 

CR 

CHROMIUM 

12.90000000 

velz 

0.5 

SAB-94-01A 

AHOL 

cso 

cu 

COPPER 

10.70000000 

0.5 

SAB-94-01A 

AHOL 

cso 

FE 

IRON 

15900.00000 

velz 

0.5 

SAB-94^1A 

AHOL 

cso 

HG 

MERCURY 

0.05180000 

v%lz 

0.5 

SAB-94^1A 

AHOL 

cso 

K 

POTASSIUM 

1710.000000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-01A 

AHOL 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

9880.000000 

vs/z 

0.5 

SAB.94^1A 

AHOL 

cso 

MN 

MANGANESE 

317.0000000 

v^z 

0.5 

SAB.9441A 

AHOL 

cso 

NA 

SODIUM 

310.0000000 

niz 

0.5 

SAB-94-01A 

AHOL 

cso 

NI 

NICKEL 

12.30000000 

vz/z 

0.5 

SAB-94-01A 

AHOL 

cso 

PB 

LEAD 

12.90000000 

vz/z 

0.5 

SAB-94-01A 

AHOL 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vziz 

0.5 

SAB.94-OIA 

AHOL 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vziz 

0.5 

SAB-94-0  lA 

AHOL 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vt/z 

0.5 

SAB-94-0  lA 

AHOL 

cso 

V 

VANADIUM 

20.10000000 

vztz 

0.5 

SAB-94^1A 

AHOL 

cso 

ZN 

ZINC 

42.70000000 

vzIz 

0.5 

SAB.94-0iB 

AHOL 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

llg/g 

3.0 

SAB-94-01B 

AHOL 

cso 

AL 

ALUMINUM 

18100.00000 

ve/z 

3.0 

SAB-94-01B 

AHOL 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.33000000 

vztz 

3.0 

SAB-94-01B 

AHOL 

cso 

BA 

BARIUM 

172.0000000 

vz/z 

3.0 

SAB-94-01B 

AHOL 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.87500000 

vzIz 

3.0 

SAB.94^1B 

AHOL 

cso 

CA 

CALCIUM 

53800.00000 

vz/z 

3.0 

SAB-94-01B 

AHOL 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vz/z 

3.0 

SAB-94-01B 

AHOL 

cso 

CO 

COBALT 

7.74000000 

vz/z 

3.0 

SAB-94-01B 

AHOL 

cso 

CR 

CHROMIUM 

20.10000000 

vziz 

3.0 

SAB-944)1B 

AHOL 

cso 

CU 

COPPER 

14.20000000 

vziz 

3.0 

SAB-94-01B 

AHOL 

cso 

FE 

IRON 

21400.00000 

vziz 

3.0 

SAB-94-01B 

AHOL 

cso 

HG 

MERCURY 

0.05870000 

v^z 

3.0 

SAB-94-01B 

AHOL 

cso 

K 

POTASSIUM 

2590.000000 

v^z 

3.0 

SAB-94-016 

AHOL 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

13500.00000 

vziz 

3.0 

SAB-94-01B 

AHOL 

cso 

MN 

MANGANESE 

439.0000000 

vziz 

3.0 

SAB-94-01B 

AHOL 

cso 

NA 

SODIUM 

799.0000000 

(Igi'g 

3.0 

SAB-94-01B 

AHOL 

cso 

NI 

NICKEL 

15.00000000 

vziz 

3.0 

SAB-94-01B 

AHOL 

cso 

PB 

LEAD 

16,70000000 

vziz 

3.0 

SAB-94-01B 

AHOL 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vziz 

3.0 

SAB-94-01B 

AHOL 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vziz 

3.0 

SAB-94-01B 

AHOL 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vziz 

3.0 

SAB.94-OIB 

AHOL 

cso 

V 

VANADIUM 

31.00000000 

vziz 

3.0 

SAB-94-01B 

AHOL 

cso 

ZN 

ZINC 

60.90000000 

vziz 

3.0 

SAB-94-02A 

AHOL 

cso 

AG 

SILVER 

1.22000000 

vziz 

0.5 

SAB-94-02A 

AHOL 

cso 

AL 

ALUMINUM 

10100.00000 

vziz 

0.5 

SAB-94-02A 

AHOL 

cso 

AS 

ARSENIC 

27.00000000 

vziz 

0.5 

SAB-94-02A 

AHOL 

cso 

BA 

BARIUM 

119.0000000 

vziz 

0.5 

SAB-94-02A 

AHOL 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.54800000 

vziz 

0.5 

SAB-94-02A 

AHOL 

cso 

CA 

CALCIUM 

36800.00000 

v^z 

0.5 
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Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data 


She  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

V^e 

Untt 

Meas 

Deptb 

Flas 

Code 

Data 

Qoal 

Chemical  Class:  METALS 

SAB-94-02A 

AHOL 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

0.5 

SAB-94-02A 

AHOL 

CSO 

CO 

COBALT 

4.35000000 

(ig/g 

0.5 

SAB-94-02A 

AHOL 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

13.00000000 

0.5 

SAB-94-02A 

AHOL 

CSO 

cu 

COPPER 

1700.000000 

0.5 

SAB-94-02A 

AHOL 

CSO 

FE 

IRON 

13700.00000 

(ig/'g 

0.5 

SAB-94-02A 

AHOL 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

^g/'g 

0.5 

SAB-94-02A 

AHOL 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1790.000000 

0.5 

SAB-94-02A 

AHOL 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

8g60.000000 

(ig^g 

0.5 

SAB-94-02A 

AHOL 

CSO 

MN 

MANGANESE 

267.0000000 

Hg'g 

0.5 

SAB-94-02A 

AHOL 

CSO 

NA 

SODIUM 

291.0000000 

Hg/'g 

0.5 

SAB-94-02A 

AHOL 

CSO 

NI 

NICKEL 

10.90000000 

0.5 

SAB-94-02A 

AHOL 

CSO 

PB 

LEAD 

33000.00000 

[ig'g 

0.5 

SAB-94-02A 

AHOL 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

143.0000000 

ngfe 

0.5 

SAB-94-02A 

AHOL 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

fig/g 

0.5 

SAB-94-02A 

AHOL 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

lig^g 

0.5 

SAB-94-02A 

AHOL 

CSO 

V 

VANADIUM 

17.80000000 

(ig'g 

0.5 

SAB-94-02A 

AHOL 

CSO 

ZN 

ZINC 

213.0000000 

Hg% 

0.5 

SAB-94-02B 

AHOL 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

lig'g 

3,0 

SAB-94-02B 

AHOL 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

15200.00000 

ftg/g 

3.0 

SAB-94-02B 

AHOL 

CSO 

AS 

ARSENIC 

8.12000000 

Hg/g 

3.0 

SAB-94-02B 

AHOL 

CSO 

BA 

BARIUM 

199.0000000 

ms's 

3.0 

SAB-94-02B 

AHOL 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.82800000 

fig's 

3.0 

SAB-94-02B 

AHOL 

CSO 

CA 

CALCIUM 

49900.00000 

fig's 

3.0 

SAB-94-02B 

AHOL 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

fig's 

3.0 

SAB-94-02B 

AHOL 

CSO 

CO 

COBALT 

6.75000000 

fig'g 

3.0 

SAB-94-02B 

AHOL 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

19.00000000 

fig's 

3.0 

SAB*94^2B 

AHOL 

CSO 

CU 

COPPER 

70.40000000 

fig'g 

3.0 

SAB-94-02B 

AHOL 

CSO 

FE 

IRON 

19500.00000 

fig'g 

3.0 

SAB-94-02B 

AHOL 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

fig'g 

3.0 

SAB-94-02B 

AHOL 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2730.000000 

fig'g 

3.0 

SAB-94-02B 

AHOL 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

11800.00000 

fig'g 

3.0 

SAB-94-02B 

AHOL 

CSO 

MN 

MANGANESE 

393.0000000 

fig's 

3.0 

SAB-94-02B 

AHOL 

CSO 

NA 

SODIUM 

439.0000000 

fig'g 

3.0 

SAB-94-02B 

AHOL 

CSO 

NI 

NICKEL 

16.60000000 

fig's 

3.0 

SAB-94-02B 

AHOL 

CSO 

PB 

LEAD 

1500.000000 

fig'g 

3.0 

SAB-94-02B 

AHOL 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

fig'g 

3.0 

SAB-94-02B 

AHOL 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

^g'g 

3.0 

SAB-94-02B 

AHOL 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

fig'g 

3.0 

SAB-94-02B 

AHOL 

CSO 

V 

VANADIUM 

25.00000000 

^g'g 

3.0 

SAB-94-02B 

AHOL 

CSO 

ZN 

ZINC 

71.30000000 

fig'g 

3.0 

SAB-94-03A 

AHOL 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

fig'g 

0.5 

SAB-9«3A 

AHOL 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

9950.000000 

fig'g 

0,5 

SAB-94-03A 

AHOL 

CSO 

AS 

ARSENIC 

13.90000000 

fig'g 

0.5 

SAB-94-03A 

AHOL 

CSO 

BA 

BARIUM 

120.0000000 

fig'g 

0.5 

SAB-94-03A 

AHOL 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.51700000 

fig'g 

0.5 

SAB-94-03A 

AHOL 

CSO 

CA 

CALCIUM 

34800.00000 

fig's 

0.5 

SAB-94-03A 

AHOL 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

fig'g 

0.5 

SAB-94-03A 

AHOL 

CSO 

CO 

COBALT 

4.34000000 

fig'g 

0.5 

SAB-94-03A 

AHOL 

CSO 

CR 

CHROMIUM. 

12.60000000 

fig'g 

0.5 

SAB-94-03A 

AHOL 

CSO 

CU 

COPPER 

335.0000000 

fig'g 

0.5 

SAB-94-03A 

AHOL 

CSO 

FE 

IRON 

13500.00000 

fig'g 

0.5 

SAB-94-03A 

AHOL 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

fig'g 

0.5 
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Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flas  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


SAB.94-03A 

AHOL 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2020.000000 

v-tl% 

0.5 

SAB-94-03A 

AHOL 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

8100.000000 

^&'g 

0.5 

SAB-94-03A 

AHOL 

CSO 

MN 

MANGANESE 

270.0000000 

flg'g 

0.5 

SAB-94-03A 

AHOL 

CSO 

NA 

SODIUM 

342.0000000 

HS^g 

0.5 

SAB-94-03A 

AHOL 

CSO 

NI 

NICKEL 

11.20000000 

0.5 

SAB-94-03A 

AHOL 

CSO 

PB 

LEAD 

15000.00000 

Hg/g 

0.5 

SAB-94-03A 

AHOL 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

62.10000000 

Hg/g 

0.5 

SAB-94-03A 

AHOL 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

0.5 

SAB-9«3A 

AHOL 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

0.5 

SAB*944)3A 

AHOL 

CSO 

V 

VANADIUM 

16.80000000 

Hg'g 

0.5 

SAB-94-03A 

AHOL 

CSO 

ZN 

ZINC 

82.70000000 

Hg/g 

0.5 

SAB-94-03B 

AHOL 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

3.0 

SAB-94-03B 

AHOL 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

18800.00000 

Hg^g 

3.0 

SAB.94-03B 

AHOL 

CSO 

AS 

ARSENIC 

7.99000000 

(ig/g 

3.0 

SAB-94-03B 

AHOL 

CSO 

BA 

BARIUM 

229.0000000 

Hg'g 

3.0 

SAB-94-03B 

AHOL 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.93300000 

Mg/g 

3.0 

SAB>94^3B 

AHOL 

CSO 

CA 

CALCIUM 

55900.00000 

Hg^g 

3.0 

SAB-94-03B 

AHOL 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

)ig^g 

3.0 

SAB-94^3B 

AHOL 

CSO 

CO 

COBALT 

7.45000000 

Jig/g 

3.0 

SAB-94-03B 

AHOL 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

22.20000000 

vs/s 

3.0 

SAB-94-03B 

AHOL 

CSO 

cu 

COPPER 

20.30000000 

Mg'g 

3.0 

SAB-94-03B 

AHOL 

CSO 

FE 

IRON 

21800.00000 

Mg'g 

3.0 

SAB-94-03B 

AHOL 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Mg'g 

3.0 

SAB-94-03B 

AHOL 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3570.000000 

Jig^g 

3.0 

SAB-94-03B 

AHOL 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

13100.00000 

3.0 

SAB-94-03B 

AHOL 

CSO 

MN 

MANGANESE 

379.0000000 

|»g/g 

3.0 

SAB-94-03B 

AHOL 

CSO 

NA 

SODIUM 

885.0000000 

vWs 

3.0 

SAB-944)3B 

AHOL 

CSO 

NI 

NICKEL 

17.80000000 

Itg/g 

3.0 

SAB-94-03B 

AHOL 

CSO 

PB 

LEAD 

496.0000000 

lig/g 

3.0 

SAB-94-03B 

AHOL 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Mg'g 

3.0 

SAB-94-03B 

AHOL 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

[igfg 

3.0 

SAB.94-03B 

AHOL 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hgfg 

3.0 

SA&-94-03B 

AHOL 

CSO 

V 

VANADIUM 

29.70000000 

tigfg 

3.0 

SAB-94-03B 

AHOL 

CSO 

ZN 

ZINC 

71.10000000 

Uglg 

3.0 

SAB.94-04A 

AHOL 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

figfg 

0.5 

SAB-94-04A 

AHOL 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

6130.000000 

lig/g 

0.5 

SAB-94-04A 

AHOL 

CSO 

AS 

ARSENIC 

7.72000000 

Hgfg 

0.5 

SAB-94-04A 

AHOL 

CSO 

BA 

BARIUM 

75.30000000 

fig/g 

0.5 

SAB.94-04A 

AHOL 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

0.5 

SAB-94^4A 

AHOL 

CSO 

CA 

CALCIUM 

27800.00000 

\lg/g 

0.5 

SAB-94^4A 

AHOL 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

]Xgfg 

0.5 

SAB-94-04A 

AHOL 

CSO 

CO 

COBALT 

4.00000000 

ng/g 

0.5 

SAB-94-04A 

AHOL 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

7.99000000 

tlg'g 

0.5 

SAB-94-04A 

AHOL 

CSO 

CU 

COPPER 

29.10000000 

ilgfg 

0.5 

SAB.94-04A 

AHOL 

CSO 

FE 

IRON 

10600.00000 

flg/g 

0.5 

SAB-94-04A 

AHOL 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

ng/g 

0.5 

SAB-94-04A 

AHOL 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1190.000000 

}lg/g 

0.5 

SAB.944)4A 

AHOL 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

5390.000000 

flg/g 

0.5 

SAB-944)4A 

AHOL 

CSO 

MN 

MANGANESE 

167.0000000 

0.5 

SAB-94-04A 

AHOL 

CSO 

NA 

SODIUM 

171.0000000 

tlg/g 

0.5 

SAB-94-04A 

AHOL 

CSO 

NI 

NICKEL 

8.47000000 

)tg/g 

0.5 

SAB-94-04A 

AHOL 

CSO 

PB 

LEAD 

788.0000000 

vzlz 

0.5 
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Media  Meas  iwt  iSg  ^ 


SAB-94-04A 

AHOL 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

(ig'g 

0.5 

SAB-94-04A 

AHOL 

cso 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

0.5 

SAB-94-04A 

AHOL 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

^£/g 

0.5 

SAB-94-04A 

AHOL 

cso 

V 

VANADIUM 

10.90000000 

vefs 

0.5 

SAB-94-04A 

AHOL 

cso 

ZN 

ZINC 

24.50000000 

ftg/g 

0.5 

SAB-94-04B 

AHOL 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg'g 

3.0 

SAB-94-04B 

AHOL 

cso 

AL 

ALUMINUM 

18100.00000 

(ig/g 

3.0 

SAB-94-04B 

AHOL 

cso 

AS 

ARSENIC 

7.34000000 

fig/g 

3.0 

SAB-94-04B 

AHOL 

cso 

BA 

BARIUM 

211.0000000 

Vg/g 

3.0 

SAB-94-04B 

AHOL 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.88200000 

iig/g 

3.0 

SAB-94-04B 

AHOL 

cso 

CA 

CALCIUM 

51100.00000 

vt/g 

3.0 

SAB-94-04B 

AHOL 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1,20000000 

fig'g 

3.0 

SAB-94-04B 

AHOL 

cso 

CO 

COBALT 

7.34000000 

fig^g 

3.0 

SAB-94-04B 

AHOL 

cso 

CR 

CHROMIUM 

21.80000000 

(ig^g 

3.0 

SAB-94-04B 

AHOL 

cso 

cu 

COPPER 

18.10000000 

vg/g 

3.0 

SAB-94-04B 

AHOL 

cso 

FE 

IRON 

21000.00000 

iig/g 

3.0 

SAB-94-04B 

AHOL 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

gg/g 

3.0 

SAB-94-04B 

AHOL 

cso 

K 

POTASSIUM 

4290.000000 

gg/g 

3.0 

SAB-944)4B 

AHOL 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

12900.00000 

gg/g 

3.0 

SAB-94-04B 

AHOL 

cso 

MN 

MANGANESE 

420.0000000 

gg/g 

3.0 

SAB-944)4B 

AHOL 

cso 

NA 

SODIUM 

683.0000000 

gg/g 

3.0 

SAB-94-04B 

AHOL 

cso 

NI 

NICKEL 

17.60000000 

gg/g 

3.0 

SAB-944)4B 

AHOL 

cso 

PB 

LEAD 

45.10000000 

gg/g 

3.0 

SAB-94-04B 

AHOL 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

gg/g 

3.0 

SAB-94-04B 

AHOL 

cso 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

gg/g 

3.0 

SAB-94-04B 

AHOL 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

gg/g 

3.0 

SAB-94-04B 

AHOL 

cso 

V 

VANADIUM 

27.20000000 

gg/g 

3.0 

SAB-94^4B 

AHOL 

cso 

ZN 

ZINC 

77.30000000 

gg/g 

3.0 

SAB-944)5A 

AHOL 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-05A 

AHOL 

cso 

AL 

ALUMINUM 

15200.00000 

gg/g 

0.5 

SAB-94^5A 

AHOL 

cso 

AS 

ARSENIC 

7.10000000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-05A 

AHOL 

cso 

BA 

BARIUM 

203.0000000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-05A 

AHOL 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.85000000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-05A 

AHOL 

cso 

CA 

CALCIUM 

45900.00000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-05A 

AHOL 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

gg/g 

0.5 

SA&-94-05A 

AHOL 

cso 

CO 

COBALT 

7.34000000 

Hg'g 

0.5 

SAB-94-05A 

AHOL 

cso 

CR 

CHROMIUM 

17.50000000 

gg/g 

0.5 

SAB.94-05A 

AHOL 

cso 

CU 

COPPER 

15.60000000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-05A 

AHOL 

cso 

FE 

IRON 

20200,00000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-05A 

AHOL 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-05A 

AHOL 

cso 

K 

POTASSIUM 

2150,000000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-05A 

AHOL 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

12200.00000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-05A 

AHOL 

cso 

MN 

MANGANESE 

413.0000000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-05A 

AHOL 

cso 

NA 

SODIUM 

382.0000000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-05A 

AHOL 

cso 

NI 

NICKEL 

14.70000000 

(ig'g 

0.5 

SAB-94-05A 

AHOL 

cso 

PB 

LEAD 

545.0000000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-05A 

AHOL 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-05A 

AHOL 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-05A 

AHOL 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-05A 

AHOL 

cso 

V 

VANADIUM 

25.90000000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-05A 

AHOL 

cso 

ZN 

ZINC 

58.10000000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-05B 

AHOL 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

gg/g 

3.0 
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Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


SAB-94-05B 

AHOL 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

1S900.00000 

3.0 

SAB-94^5B 

AHOL 

CSO 

AS 

ARSENIC 

S.I2000000 

Vf/s. 

3.0 

SAB-94-05B 

AHOL 

CSO 

BA 

BARIUM 

189.0000000 

Mg/g 

3.0 

SAB-94-05B 

AHOL 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.96400000 

ftg/g 

3.0 

SAB-94-05B 

AHOL 

CSO 

CA 

CALCIUM 

54400.00000 

Hg/g 

3.0 

SAB-94-05B 

AHOL 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

gg/g 

3.0 

SAB-94-05B 

AHOL 

CSO 

CO 

COBALT 

8.62000000 

|tg/g 

3.0 

SAB-94-05B 

AHOL 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

28.60000000 

gg/g 

3.0 

SAB-94-05B 

AHOL 

CSO 

CU 

COPPER 

14.70000000 

gg/g 

3.0 

SAB-94^5B 

AHOL 

CSO 

FE 

IRON 

25400.00000 

gg/g 

3.0 

SAB-94-05B 

AHOL 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

gg/g 

3.0 

SAB-94-05B 

AHOL 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2300.000000 

gg/g 

3.0 

SAB-94-05B 

AHOL 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

14500.00000 

gg/g 

3.0 

SAB-9«5B 

AHOL 

CSO 

MN 

MANGANESE 

422.0000000 

gg/g 

3.0 

SAB-94-05B 

AHOL 

CSO 

NA 

SODIUM 

554.0000000 

gg/g 

3.0 

SAB-94-05B 

AHOL 

CSO 

NI 

NICKEL 

20.10000000 

gg/g 

3.0 

SAB-94-05B 

AHOL 

CSO 

PB 

LEAD 

20.30000000 

gg/g 

3.0 

SAB-94-05B 

AHOL 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

gg/g 

3.0 

SAB-94-05B 

AHOL 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

gg/g 

3.0 

SAB-94-05B 

AHOL 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

gg/g 

3.0 

SAB-94-05B 

AHOL 

CSO 

V 

VANADIUM 

41.40000000 

gg/g 

3.0 

SAB-94-05B 

AHOL 

CSO 

ZN 

ZINC 

71.00000000 

gg/g 

3.0 

SAB-9«6A 

AHOL 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-06A 

AHOL 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

17300.00000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-06A 

AHOL 

CSO 

AS 

ARSENIC 

8.90000000 

gg/g 

0.5 

SAB-944)6A 

AHOL 

CSO 

BA 

BARIUM 

215.0000000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-06A 

AHOL 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.83500000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-06A 

AHOL 

CSO 

CA 

CALCIUM 

45900.00000 

gg/g 

0.5 

SAB-94^6A 

AHOL 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-06A 

AHOL 

CSO 

CO 

COBALT 

6.48000000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-06A 

AHOL 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

20.00000000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-06A 

AHOL 

CSO 

CU 

COPPER 

20.80000000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-06A 

AHOL 

CSO 

FE 

IRON 

19800.00000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-06A 

AHOL 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-06A 

AHOL 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2910.000000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-06A 

AHOL 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

11500.00000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-06A 

AHOL 

CSO 

MN 

MANGANESE 

374.0000000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-06A 

AHOL 

CSO 

NA 

SODIUM 

426.0000000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-06A 

AHOL 

CSO 

NI 

NICKEL 

15.00000000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-06A 

AHOL 

CSO 

PB 

LEAD 

1200.000000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-06A 

AHOL 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

gg/g 

0.5 

SAB.94-O6A 

AHOL 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-06A 

AHOL 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-06A 

AHOL 

CSO 

V 

VANADIUM 

26.80000000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-06A 

AHOL 

CSO 

ZN 

ZINC 

62.30000000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-06B 

AHOL 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

gg/g 

3.0 

SAB-94-06B 

AHOL 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

19600.00000 

gg/g 

3.0 

SAB-94-06B 

AHOL 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.68000000 

gg/g 

3.0 

SAB.94-O6B 

AHOL 

CSO 

BA 

BARIUM 

252.0000000 

gg/g 

3.0 

SAB-94-06B 

AHOL 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

1.01000000 

gg/g 

3.0 

SAB-94-06B 

AHOL 

CSO 

CA 

CALCIUM 

53900.00000 

gg/g 

3.0 

SAB-94-06B 

AHOL 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

gg/g 

3.0 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Untt 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qaal 

Chemical  Class:  METALS 

SAB-94-06B 

AHOL 

cso 

CO 

COBALT 

8.19000000 

Hg/fg 

3.0 

SAB-94-06B 

AHOL 

cso 

CR 

CHROMIUM 

22.10000000 

i^Bie 

3.0 

SAB-94-06B 

AHOL 

cso 

cu 

COPPER 

16.90000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94^6B 

AHOL 

cso 

FE 

IRON 

23600.00000 

pg'g 

3.0 

SAB-94-06B 

AHOL 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg^g 

3.0 

SAB-94^6B 

AHOL 

cso 

K 

POTASSIUM 

3450.000000 

ligie 

3.0 

SAB-94-06B 

AHOL 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

13400.00000 

jigig 

3.0 

SAB-94-06B 

AHOL 

cso 

MN 

MANGANESE 

461.0000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-06B 

AHOL 

cso 

NA 

SODIUM 

968.0000000 

pg^g 

3.0 

SAB-94-06B 

AHOL 

cso 

NI 

NICKEL 

17.70000000 

pg^g 

3.0 

SAR-94^6B 

AHOL 

cso 

PB 

LEAD 

22.90000000 

pg^g 

3.0 

SAB-94-06B 

AHOL 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-06B 

AHOL 

cso 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg'g 

3.0 

SAB-94-06B 

AHOL 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg^g 

3.0 

SAB-94^6B 

AHOL 

cso 

V 

VANADIUM 

31.30000000 

pg^g 

3.0 

SAB-94-06B 

AHOL 

cso 

ZN 

ZINC 

77.50000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-07A 

AHOL 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg'g 

0.5 

SAB-94-07A 

AHOL 

cso 

AL 

ALUMINUM 

16200.00000 

pg^g 

0.5 

SAB-94-07A 

AHOL 

cso 

AS 

ARSENIC 

8.81000000 

pg^g 

0.5 

SAB-94-07A 

AHOL 

cso 

BA 

BARIUM 

180.0000000 

pg/g 

0.5 

SAB-94-07A 

AHOL 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.83900000 

PS^g 

0.5 

SAB-94-07A 

AHOL 

cso 

CA 

CALCIUM 

62000.00000 

pg^g 

0.5 

SAB-94-07A 

AHOL 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg^g 

0.5 

SAB-94-07A 

AHOL 

cso 

CO 

COBALT 

7.00000000 

pg/g 

0.5 

SAB-944)7A 

AHOL 

cso 

CR 

CHROMIUM 

18.80000000 

pg'g 

0,5 

SAB-94-07A 

AHOL 

cso 

CU 

COPPER 

178.0000000 

pg^g 

0.5 

SAB-94-07A 

AHOL 

cso 

FE 

IRON 

19400.00000 

pg'g 

0.5 

SAB-94-07A 

AHOL 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

SAB-94-07A 

AHOL 

cso 

K 

POTASSIUM 

2810.000000 

pgf'g 

0.5 

SAB-94-07A 

AHOL 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

10900.00000 

pg^g 

0.5 

SAB-94-07A 

AHOL 

cso 

MN 

MANGANESE 

374.0000000 

pg^g 

0.5 

SAB-94-07A 

AHOL 

cso 

NA 

SODIUM 

426.0000000 

pg'g 

0.5 

SAB-94-07A 

AHOL 

cso 

NI 

NICKEL 

15.10000000 

pg'g 

0.5 

SAB-94-07A 

AHOL 

cso 

PB 

LEAD 

5900.000000 

pg'g 

0.5 

SAB-94-07A 

AHOL 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pgi'g 

0.5 

SAB-94-07A 

AHOL 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

figfg 

0.5 

SAB-94-07A 

AHOL 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

0.5 

SAB-94-07A 

AHOL 

cso 

V 

VANADIUM 

25.00000000 

pg/g 

0.5 

SAB-94-07A 

AHOL 

cso 

ZN 

ZINC 

81.80000000 

pg^g 

0.5 

SAB-94-07B 

AHOL 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg^g 

3.0 

SAB-94-07B 

AHOL 

cso 

AL 

ALUMINUM 

18900.00000 

pg/g 

3.0 

SAB.94-07B 

AHOL 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.13000000 

pg'g 

3.0 

SAB-94-07B 

AHOL 

cso 

BA 

BARIUM 

240.0000000 

pgi'g 

3,0 

SAB-94-07B 

AHOL 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0,97200000 

pg^g 

3.0 

SAB-94-07B 

AHOL 

cso 

CA 

CALCIUM 

46300.00000 

pgi'g 

3.0 

SAB-94-07B 

AHOL 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pgi'g 

3.0 

SAB-94-07B 

AHOL 

cso 

CO 

COBALT 

7.96000000 

pg'g 

3.0 

SAB-94-07B 

AHOL 

cso 

CR 

CHROMIUM 

20.70000000 

pg^g 

3.0 

SAB.94-07B 

AHOL 

cso 

CU 

COPPER 

15.10000000 

pgi'g 

3.0 

SAB-94-07B 

AHOL 

cso 

FE 

IRON 

22300.00000 

pg'g 

3.0 

SAB-94-07B 

AHOL 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg^g 

3.0 

SAB-94-07B 

AHOL 

cso 

K 

POTASSIUM 

2750.000000 

pg/g 

3.0 
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Small  Arms  Firing  Rcmge  (SWMU  08)  Phase  11 RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  C€>de  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


SAB-94-07B 

AHOL 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

13500.00000 

v-t/z. 

3.0 

SAB-94-07B 

AHOL 

CSO 

MN 

MANGANESE 

379.0000000 

vzl% 

3.0 

SAB-94-07B 

AHOL 

CSO 

NA 

SODIUM 

1110,000000 

ng/g 

3.0 

SAB-94-07B 

AHOL 

CSO 

NI 

NICKEL 

17.10000000 

vstz 

3.0 

SAB-94-07B 

AHOL 

CSO 

PB 

LEAD 

20.90000000 

vz/z 

3.0 

SAB-94-07B 

AHOL 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

velz 

3.0 

SAB-94-07B 

AHOL 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vztz 

3.0 

SAB-94-07B 

AHOL 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vz/z 

3.0 

SAB-94-07B 

AHOL 

CSO 

V 

VANADIUM 

28,70000000 

v^z 

3.0 

SAB-94-07B 

AHOL 

CSO 

ZN 

ZINC 

68.00000000 

vziz 

3.0 

SAB-94-08A 

AHOL 

CSO 

AG 

SILVER 

0.88400000 

(Ig/g 

0.5 

SAB-94-08A 

AHOL 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

14700.00000 

vzJz 

0.5 

SAB-94-08A 

AHOL 

CSO 

AS 

ARSENIC 

12.50000000 

vztz 

0.5 

SAB-94-08A 

AHOL 

CSO 

BA 

BARIUM 

192.0000000 

vz/z 

0.5 

SAB-94-08A 

AHOL 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.79200000 

vz/z 

0.5 

SAB-94-08A 

AHOL 

CSO 

CA 

CALCIUM 

44900.00000 

zz/z 

0.5 

SAB-94-08A 

AHOL 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vziz 

0.5 

SAB-94-08A 

AHOL 

CSO 

CO 

COBALT 

6.06000000 

vz/z 

0.5 

SAB-94^8A 

AHOL 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

17.00000000 

vz/z 

0.5 

SAB-94-08A 

AHOL 

CSO 

CU 

COPPER 

879.0000000 

vz/z 

0.5 

SAB-944)8A 

AHOL 

CSO 

FE 

IRON 

18900.00000 

vziz 

0.5 

SAB-94-08A 

AHOL 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

vz/z 

0.5 

SAB-94-08A 

AHOL 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2760,000000 

vz/z 

0.5 

SAB-94-08A 

AHOL 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

11500.00000 

vzIz 

0.5 

SAB-94-08A 

AHOL 

CSO 

MN 

MANGANESE 

376.0000000 

vzIz 

0.5 

SAB-94^8A 

AHOL 

CSO 

NA 

SODIUM 

459.0000000 

vz/z 

0.5 

SAB-94-08A 

AHOL 

CSO 

NI 

NICKEL 

15.50000000 

vz/z 

0.5 

SAB-94-08A 

AHOL 

CSO 

PB 

LEAD 

26000.00000 

vz/z 

0.5 

SAB-94-08A 

AHOL 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

97.20000000 

vz/z 

0.5 

SAB-94-08A 

AHOL 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vziz 

0.5 

SAB-94-08A 

AHOL 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vz/z 

0.5 

SAB-94-08A 

AHOL 

CSO 

V 

VANADIUM 

23.30000000 

vziz 

0.5 

SAB-94-08A 

AHOL 

CSO 

ZN 

ZINC 

157.0000000 

vziz 

0.5 

SAB-94-08B 

AHOL 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vziz 

3.0 

SAB-94-08B 

AHOL 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

20600.00000 

vziz 

3.0 

SAB-94-08B 

AHOL 

CSO 

AS 

ARSENIC 

7.06000000 

vziz 

3.0 

SAB-94-08B 

AHOL 

CSO 

BA 

BARIUM 

229.0000000 

vziz 

3.0 

SAB-94-08B 

AHOL 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

1.01000000 

vziz 

3.0 

SAB.94-08B 

AHOL 

CSO 

CA 

CALCIUM 

55100.00000 

vziz 

3.0 

SAB-94-08B 

AHOL 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vziz 

3.0 

SAB-94-08B 

AHOL 

CSO 

CO 

COBALT 

7.91000000 

vziz 

3.0 

SAB-94-08B 

AHOL 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

23.50000000 

vziz 

3.0 

SAB-94-08B 

AHOL 

CSO 

CU 

COPPER 

19.10000000 

vziz 

3.0 

SAB-94-08B 

AHOL 

CSO 

FE 

IRON 

23100.00000 

vziz 

3.0 

SAB-94-08B 

AHOL 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

vziz 

3.0 

SAB-94-08B 

AHOL 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3820.000000 

vziz 

3,0 

SAB-94-08B 

AHOL 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

12700.00000 

vziz 

3.0 

SAB-94-08B 

AHOL 

CSO 

MN 

MANGANESE 

394.0000000 

vziz 

3.0 

SAB-94-08B 

AHOL 

CSO 

NA 

SODIUM 

1150.000000 

vziz 

3.0 

SAB-94-08B 

AHOL 

CSO 

NI 

NICKEL 

18.20000000 

vziz 

3.0 

SAB-94-08B 

AHOL 

CSO 

PB 

LEAD 

127.0000000 

vziz 

3.0 

SAB-94-08B 

AHOL 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vziz 

3.0 
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Site  ID 


Site 

Type 


Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data 


Media 

Type 


Chemical  Class:  METALS 


SAB-94-08B 

AHOL 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

ngig 

3.0 

SAB-94-08B 

AHOL 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

ng/g 

3.0 

SAB-94-08B 

AHOL 

CSO 

V 

VANADIUM 

32.00000000 

l^glg 

3.0 

SAB-94-08B 

AHOL 

CSO 

ZN 

ZINC 

76.50000000 

ng/g 

3.0 

SAB-94-09A 

AHOL 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

ixglg 

0.5 

SAB-94-09A 

AHOL 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

6020.000000 

pg/g 

0.5 

SAB-94-09A 

AHOL 

CSO 

AS 

ARSENIC 

7.41000000 

ttgfg 

0.5 

SAB-94-09A 

AHOL 

CSO 

BA 

BARIUM 

74.50000000 

fig/g 

0.5 

SAB-94-09A 

AHOL 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

PS^g 

0.5 

SAB-94-09A 

AHOL 

CSO 

CA 

CALCIUM 

25300.00000 

pg% 

0.5 

SAB-94-09A 

AHOL 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

SAB-94-09A 

AHOL 

CSO 

CO 

COBALT 

3.34000000 

Pg'g 

0.5 

SAB-94-09A 

AHOL 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

8.20000000 

Pg'g 

0.5 

SAB-94-09A 

AHOL 

CSO 

cu 

COPPER 

89.00000000 

pg/g 

0.5 

SAB-94-09A 

AHOL 

CSO 

FE 

IRON 

11600.00000 

Pg^g 

0.5 

SAB-94-09A 

AHOL 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.06270000 

Pg^g 

0.5 

SAB-94-09A 

AHOL 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1030.000000 

Pg'f 

0.5 

SAB-94-09A 

AHOL 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

5430.000000 

pg/g 

0.5 

SAB-94-09A 

AHOL 

CSO 

MN 

MANGANESE 

172.0000000 

pg/g 

0.5 

SAB-94-09A 

AHOL 

CSO 

NA 

SODIUM 

229.0000000 

uglg 

0.5 

SAB-94-09A 

AHOL 

CSO 

NI 

NICKEL 

7.73000000 

pg/g 

0.5 

SAB-94-09A 

AHOL 

CSO 

PB 

LEAD 

7100.000000 

pg/g 

0.5 

SAB-94-09A 

AHOL 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

41.20000000 

uglg 

0.5 

SAB-94^9A 

AHOL 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

uglg 

0.5 

SAB-94-09A 

AHOL 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

SAB-94-09A 

AHOL 

CSO 

V 

VANADIUM 

11.40000000 

pg/g 

0.5 

SAB.94-09A 

AHOL 

CSO 

ZN 

ZINC 

34.00000000 

pg/g 

0.5 

SAB-94-09B 

AHOL 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-09B 

AHOL 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

13000.00000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-09B 

AHOL 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.54000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-09B 

AHOL 

CSO 

BA 

BARIUM 

144.0000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-09B 

AHOL 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.67000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-09B 

AHOL 

CSO 

CA 

CALCIUM 

38000.00000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-09B 

AHOL 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-09B 

AHOL 

CSO 

CO 

COBALT 

5.27000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-09B 

AHOL 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

14.30000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-09B 

AHOL 

CSO 

CU 

COPPER 

11.50000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-09B 

AHOL 

CSO 

FE 

IRON 

15500.00000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-09B 

AHOL 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.06370000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-09B 

AHOL 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2260.000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-09B 

AHOL 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

8260.000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-09B 

AHOL 

CSO 

MN 

MANGANESE 

257.0000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-09B 

AHOL 

CSO 

NA 

SODIUM 

674.0000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-09B 

AHOL 

CSO 

NI 

NICKEL 

11.90000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-09B 

AHOL 

CSO 

PB 

LEAD 

78.90000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-09B 

AHOL 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-09B 

AHOL 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-09B 

AHOL 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-09B 

AHOL 

CSO 

V 

VANADIUM 

18.40000000 

pg/g 

3.0 

SAB-944)9B 

AHOL 

CSO 

ZN 

ZINC 

50.90000000 

pg/g 

3.0 

SAB.94-IOA 

AHOL 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

SAB-94-10A 

AHOL 

CSO 

AL 

ALXMNUM 

4400.000000 

pg/g 

0.5 
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Small  Arms  Firing  Rmge  (SWMU  08)  Phase  II  PI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flas  Data 

Site  IP  Type  Type  Test  Name _ Bool  Vahie _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


SAB-94-10A 

AHOL 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.77000000 

Hg/g 

0.5 

SAB-94-10A 

AHOL 

CSO 

BA 

BARIUM 

62.10000000 

^g/g 

0.5 

SAB-94-10A 

AHOL 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Hg/g 

0.5 

SAB-94-10A 

AHOL 

CSO 

CA 

CALCIUM 

30100.00000 

Mg'g 

0.5 

SAB-94-10A 

AHOL 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

(ig^g 

0.5 

SAB-94-10A 

AHOL 

CSO 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

Mg/g 

0.5 

SAB-94-10A 

AHOL 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

6.27000000 

Hg/g 

0.5 

SAB-94.IOA 

AHOL 

CSO 

cu 

COPPER 

9.25000000 

Hg/g 

0.5 

SAB-94-10A 

AHOL 

CSO 

FE 

IRON 

9100.000000 

Hg'g 

0.5 

SAB-94-10A 

AHOL 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

»tg/g 

0.5 

SA3B-94-10A 

AHOL 

CSO 

K 

POTASSIUM 

746.0000000 

(ig/g 

0.5 

SAB-94-10A 

AHOL 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

5560.000000 

Hg^g 

0.5 

SAB-94-10A 

AHOL 

CSO 

MN 

MANGANESE 

147.0000000 

Hg/g 

0.5 

SAB-94-10A 

AHOL 

CSO 

NA 

SODIUM 

215.0000000 

Hg/g 

0.5 

SAB-94-10A 

AHOL 

CSO 

NI 

NICKEL 

7.18000000 

Mg'g 

0.5 

SAB-94-10A 

AHOL 

CSO 

PB 

LEAD 

117.0000000 

Hg/g 

0.5 

SAB-94-10A 

AHOL 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Jig'g 

0.5 

SAB-94-10A 

AHOL 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg'g 

0.5 

SAB-94-10A 

AHOL 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg'g 

0.5 

SAB-94-10A 

AHOL 

CSO 

V 

VANADIUM 

8.56000000 

|ig/g 

0.5 

SAB-94-10A 

AHOL 

CSO 

ZN 

ZINC 

19.70000000 

|ig/g 

0.5 

SAB-94-10B 

AHOL 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

fig/g 

3.0 

SAB-94-10B 

AHOL 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

17300.00000 

Jig/g 

3.0 

SAB-94-10B 

AHOL 

CSO 

AS 

ARSENIC 

8.47000000 

Hg/g 

3.0 

SAB-94-10B 

AHOL 

CSO 

BA 

BARIUM 

229.0000000 

^g/g 

3.0 

SAB-94.IOB 

AHOL 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.93200000 

lig'g 

3.0 

SAB-94-10B 

AHOL 

CSO 

CA 

CALCIUM 

52700.00000 

Hg^g 

3,0 

SAB-94-10B 

AHOL 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg'g 

3.0 

SAB-94-10B 

AHOL 

CSO 

CO 

COBALT 

8.02000000 

Jig/g 

3.0 

SAB-94-10B 

AHOL 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

20.50000000 

nefg 

3.0 

SAB-94-10B 

AHOL 

CSO 

CU 

COPPER 

17.80000000 

lig/s 

3.0 

SAB-94-10B 

AHOL 

CSO 

FE 

IRON 

21700.00000 

tigft 

3.0 

SAB-94-10B 

AHOL 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

ng/g 

3.0 

SAB-94.IOB 

AHOL 

CSO 

K 

POTASSIUM 

4070.000000 

)igfs 

3.0 

SAB-94-10B 

AHOL 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

12900.00000 

llgfg 

3.0 

SAB-94-10B 

AHOL 

CSO 

MN 

MANGANESE 

471.0000000 

flgfg 

3.0 

SAB-94-10B 

AHOL 

CSO 

NA 

SODIUM 

1130.000000 

ng/g 

3.0 

SAB-94-10B 

AHOL 

CSO 

NI 

NICKEL 

18.10000000 

(Ig'g 

3.0 

SAB-94.IOB 

AHOL 

CSO 

PB 

LEAD 

23.10000000 

ftg^g 

3.0 

SAB-94-10B 

AHOL 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

flgfg 

3.0 

SAB-94-10B 

AHOL 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

llg^g 

3.0 

SAB-94.10B 

AHOL 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg'g 

3.0 

SAB-94.IOB 

AHOL 

CSO 

V 

VANADIUM 

26.30000000 

(Ig/g 

3.0 

SAB-94.IOB 

AHOL 

CSO 

ZN 

ZINC 

82.50000000 

Hg/g 

3.0 

SAB-94.11  A 

AHOL 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0,80300000 

ligfg 

0.5 

SAB-94-11  A 

AHOL 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

12400.00000 

Hg^g 

0.5 

SAB-94-1  lA 

AHOL 

CSO 

AS 

ARSENIC 

5.37000000 

lig/g 

0.5 

SAB-94-11  A 

AHOL 

CSO 

BA 

BARIUM 

156,0000000 

(‘g'g 

0.5 

SAB-94-11  A 

AHOL 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.70100000 

Hgfg 

0.5 

SAB-94-11  A 

AHOL 

CSO 

CA 

CALCIUM 

38400.00000 

Hgfg 

0.5 

SAB-94-11  A 

AHOL 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

(‘g'g 

0.5 

SAB-94-11A 

AHOL 

CSO 

CO 

COBALT 

5.62000000 

fig/g 

0.5 
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Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  METALS 


SAB-94-11A 

AHOL 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

15.40000000 

ns>e 

0.5 

SAB-94-11  A 

AHOL 

cso 

cu 

COPPER 

11.60000000 

Hg^g 

0.5 

SAB-94-11A 

AHOL 

CSO 

FE 

IRON 

18000.00000 

fig^g 

0.5 

SAB-94-11  A 

AHOL 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

fig/e 

0.5 

SAB-94-11  A 

AHOL 

CSO 

K 

POTASSIUM 

1910.000000 

nefe 

0.5 

SAB-94-11  A 

AHOL 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

11500.00000 

lig/s 

0-5 

SAB-94-11  A 

AHOL 

cso 

MN 

MANGANESE 

409.0000000 

ns/s 

0,5 

SAB-94.11  A 

AHOL 

cso 

NA 

SODIUM 

407.0000000 

v-^% 

0.5 

SAB-94.11  A 

AHOL 

cso 

NI 

NICKEL 

13.00000000 

0.5 

SAB-94-11  A 

AHOL 

cso 

PB 

LEAD 

18.80000000 

Hg/g 

0.5 

SAB-94-11  A 

AHOL 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

(ig^g 

0.5 

SAB-94-1 1 A 

AHOL 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

iig/g 

0.5 

SAB-94-11  A 

AHOL 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

iig/g 

0.5 

SAB-94-11  A 

AHOL 

cso 

V 

VANADIUM 

21.10000000 

(ig/g 

0.5 

SAB-94-11  A 

AHOL 

cso 

ZN 

ZINC 

51.90000000 

Hg/g 

0.5 

SAB-94-1  IB 

AHOL 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

v-tl% 

1.0 

SAB-94-1  IB 

AHOL 

cso 

AL 

ALUMINUM 

8400.000000 

1.0 

SAB-94-1  IB 

AHOL 

cso 

AS 

ARSENIC 

5.52000000 

tig^g 

1.0 

SAB-94-1  IB 

AHOL 

cso 

BA 

BARIUM 

82.10000000 

i^e 

1.0 

SAB-94-1  IB 

AHOL 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Vfjg 

1.0 

SAB-94-1  IB 

AHOL 

cso 

CA 

CALCIUM 

21400.00000 

^g'g 

1.0 

SAB-94-1  IB 

AHOL 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

(ig^g 

1.0 

SAB.94-IIB 

AHOL 

cso 

CO 

COBALT 

4,56000000 

\ig/g 

1.0 

SAB-94-1  IB 

AHOL 

cso 

CR 

CHROMIUM 

13.20000000 

Hg/g 

1.0 

SAB-94-1  IB 

AHOL 

cso 

CU 

COPPER 

9.21000000 

\xglg 

1.0 

SAB-94-1  IB 

AHOL 

cso 

FE 

IRON 

13800.00000 

vg/g 

1.0 

SAB-94.1  IB 

AHOL 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg/g 

1.0 

SAB94-11B 

AHOL 

cso 

K 

POTASSIUM 

1290.000000 

Jlg'g 

1.0 

SAB-94-1  IB 

AHOL 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

9040.000000 

Hg/g 

I.O 

SAB-94.IIB 

AHOL 

cso 

MN 

MANGANESE 

428.0000000 

ng/g 

1.0 

SAB-94-1  IB 

AHOL 

cso 

NA 

SODIUM 

278.0000000 

Hg/g 

1.0 

SAB94-11B 

AHOL 

cso 

NI 

NICKEL 

11.60000000 

(Ig/g 

1.0 

SAB-94-1  IB 

AHOL 

cso 

PB 

LEAD 

12.30000000 

vg/g 

1.0 

SAB94-11B 

AHOL 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

v.glg 

1.0 

SAB94-11B 

AHOL 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

\igfg 

1.0 

SAB94-11B 

AHOL 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vgtg 

1.0 

SAB94-11B 

AHOL 

cso 

V 

VANADIUM 

20.60000000 

vgig 

1.0 

SAB94-11B 

AHOL 

cso 

ZN 

ZINC 

40.50000000 

^g/g 

1.0 

SAB94-12A 

AHOL 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

ng/g 

0.5 

SAB94-12A 

AHOL 

cso 

AL 

ALUMINUM 

16200.00000 

^g/g 

0.5 

SAB-94-12A 

AHOL 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.41000000 

VgJz 

0.5 

SAB94-12A 

AHOL 

cso 

BA 

BARIUM 

161.0000000 

(Ig'g 

0.5 

SAB94-12A 

AHOL 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.96300000 

vg/& 

0.5 

SAB-94-12A 

AHOL 

cso 

CA 

CALCIUM 

28000.00000 

vgjg 

0.5 

SAB94-12A 

AHOL 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vgig 

0.5 

SAB94-12A 

AHOL 

cso 

CO 

COBALT 

7.93000000 

0.5 

SAB.94-12A 

AHOL 

cso 

CR 

CHROMIUM 

19.50000000 

v^z 

0.5 

SAB94-12A 

AHOL 

cso 

CU 

COPPER 

19.00000000 

Vgjz 

0.5 

SAB-94-12A 

AHOL 

cso 

FE 

IRON 

21800.00000 

Vg/z 

0.5 

SAB94-12A 

AHOL 

cso 

HG 

MERCURY 

0.06840000 

Vgiz 

0.5 

SAB94-12A 

AHOL 

cso 

K 

POTASSIUM 

2890.000000 

Vgiz 

0.5 

SAB94-12A 

AHOL 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

10700.00000 

\tglz 

0.5 
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Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

SHelP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie _ Meas  Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  METALS 


SAB-94-12A 

AHOL 

CSO 

MN 

MANGANESE 

384.0000000 

fig/g 

0.5 

SAB-94-12A 

AHOL 

CSO 

NA 

SODIUM 

496.0000000 

ng/g 

0.5 

SAB-94-12A 

AHOL 

CSO 

NI 

NICKEL 

18.40000000 

(tg/g 

0.5 

SAB-94-12A 

AHOL 

CSO 

PB 

LEAD 

33.80000000 

(Ig/g 

0.5 

SAB-94-12A 

AHOL 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

(Ig/g 

0.5 

SAB-94.12A 

AHOL 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

(Ig'g 

0.5 

SAB-94-12A 

AHOL 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

P-e/g 

0.5 

SAB-94-12A 

AHOL 

CSO 

V 

VANADIUM 

24.80000000 

pg/g 

0.5 

SAB-94.12A 

AHOL 

CSO 

ZN 

ZINC 

73.00000000 

pg/g 

0.5 

SAB-94-12B 

AHOL 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

3.0 

SAB-94.12B 

AHOL 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

15100,00000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-12B 

AHOL 

CSO 

AS 

ARSENIC 

7.11000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-12B 

AHOL 

CSO 

BA 

BARIUM 

163.0000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-12B 

AHOL 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.87500000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-12B 

AHOL 

CSO 

CA 

CALCIUM 

42800.00000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-12B 

AHOL 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94.12B 

AHOL 

CSO 

CO 

COBALT 

7.69000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-12B 

AHOL 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

18.60000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-12B 

AHOL 

CSO 

cu 

COPPER 

13.50000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-12B 

AHOL 

CSO 

FE 

IRON 

20700.00000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-12B 

AHOL 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-12B 

AHOL 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2250.000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-12B 

AHOL 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

12100.00000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-12B 

AHOL 

CSO 

MN 

MANGANESE 

340.0000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-12B 

AHOL 

CSO 

NA 

SODIUM 

694.0000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-12B 

AHOL 

CSO 

NI 

NICKEL 

17.40000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-12B 

AHOL 

CSO 

PB 

LEAD 

15.90000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-12B 

AHOL 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19,60000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-12B 

AHOL 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-12B 

AHOL 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-12B 

AHOL 

CSO 

V 

VANADIUM 

25.60000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-12B 

AHOL 

CSO 

ZN 

ZINC 

67.40000000 

pg/g 

3.0 

SAB-94-13A 

AHOL 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

SAB-94-13A 

AHOL 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

20400.00000 

pg/g 

0.5 

SAB-94-13A 

AHOL 

CSO 

AS 

ARSENIC 

9.07000000 

pg/g 

0.5 

SAB-94-13A 

AHOL 

CSO 

BA 

BARIUM 

295.0000000 

pg/g 

0.5 

SAB-94-13A 

AHOL 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

SAB-94-13A 

AHOL 

CSO 

CA 

CALCIUM 

45400.00000 

pg/g 

0.5 

SAB-94-13A 

AHOL 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

SAB-94-13A 

AHOL 

CSO 

CO 

COBALT 

10.20000000 

pg/g 

0.5 

SAB-94-13A 

AHOL 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

23.40000000 

pg/g 

0.5 

SAB-94-i3A 

AHOL 

CSO 

CU 

COPPER 

19.70000000 

pg/g 

0.5 

SAB-94-13A 

AHOL 

CSO 

FE 

IRON 

27400.00000 

pg/g 

0.5 

SAB-94-13A 

AHOL 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

SAB-94-13A 

AHOL 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3220.000000 

pg/g 

0.5 

SAB-94-13A 

AHOL 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

13600.00000 

pg/g 

0.5 

SAB-94-13A 

AHOL 

CSO 

MN 

MANGANESE 

661.0000000 

pg/g 

0.5 

SAB-94-13A 

AHOL 

CSO 

NA 

SODIUM 

513.0000000 

pg/g 

0.5 

SAB-94-13A 

AHOL 

CSO 

NI 

NICKEL 

24.00000000 

pg/g 

0.5 

SAB-94-13A 

AHOL 

CSO 

PB 

LEAD 

25.50000000 

pg/g 

0.5 

SAB-94.13A 

AHOL 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

SAB-94-13A 

AHOL 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 
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Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data 

site  Media  ^  Meas  Untt  Flag 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


SAB-94-13A 

AHOL 

CSO 

XL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

0.5 

SAB-94-13A 

AHOL 

CSO 

V 

VANADIUM 

31.60000000 

fis^g 

0.5 

SAB-94-13A 

AHOL 

CSO 

ZN 

ZINC 

93.60000000 

ng/g 

0.5 

SAB-94-13B 

AHOL 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

ng/g 

3.0 

SAB-94-13B 

AHOL 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

18300.00000 

l»g^g 

3.0 

SAB-94-13B 

AHOL 

CSO 

AS 

ARSENIC 

9.87000000 

llg/g 

3.0 

SAB-94-13B 

AHOL 

CSO 

BA 

BARIUM 

168.0000000 

(Ig/g 

3.0 

SAB-94-13B 

AHOL 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.90200000 

l»g^g 

3.0 

SAB-94-13B 

AHOL 

CSO 

CA 

CALCIUM 

50800.00000 

3.0 

SAB-94.13B 

AHOL 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

l»g^g 

3.0 

SAB-94-13B 

AHOL 

CSO 

CO 

COBALT 

7.61000000 

ng'g 

3.0 

SAB-94-13B 

AHOL 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

22.60000000 

ng/g 

3.0 

SAB-94-13B 

AHOL 

CSO 

cu 

COPPER 

14.50000000 

niz. 

3.0 

SAB-94-13B 

AHOL 

CSO 

FE 

IRON 

22200.00000 

iig/g 

3.0 

SAB-94-13B 

AHOL 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

v%lz 

3.0 

SAB-94-13B 

AHOL 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2220.000000 

Hg/g 

3.0 

SAB-94-13B 

AHOL 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

13000.00000 

(ig/g 

3.0 

SAB-94-13B 

AHOL 

CSO 

MN 

MANGANESE 

453.0000000 

iig/g 

3.0 

SAB-94-13B 

AHOL 

CSO 

NA 

SODIUM 

781.0000000 

Mg'g 

3.0 

SAB-94-13B 

AHOL 

CSO 

NI 

NICKEL 

16.20000000 

vefz 

3.0 

SAB-94-13B 

AHOL 

CSO 

PB 

LEAD 

15.70000000 

figfg 

3.0 

SAB-94-13B 

AHOL 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

\ie/g 

3.0 

SAB-94-13B 

AHOL 

CSO 

SE 

SELENIUM 

1.93000000 

fig/g 

3.0 

SAB-94-13B 

AHOL 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Hg/g 

3.0 

SAB-94-13B 

AHOL 

CSO 

V 

VANADIUM 

34.30000000 

Hg'g 

3.0 

SAB-94-13B 

AHOL 

CSO 

ZN 

ZINC 

55.80000000 

ng/g 

3.0 

SAB-94-14A 

AHOL 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

)ig/g 

0.5 

SAB-94-14A 

AHOL 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

20000.00000 

n/g 

0.5 

SAB-94-14A 

AHOL 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.65000000 

(ig/g 

0.5 

SAB-94-14A 

AHOL 

CSO 

BA 

BARIUM 

227.0000000 

Vig/g 

0.5 

SAB-94-14A 

AHOL 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.92200000 

Vig/g 

0.5 

SAB-94-14A 

AHOL 

CSO 

CA 

CALCIUM 

43000.00000 

Mg's 

0.5 

SAB-94-14A 

AHOL 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-14A 

AHOL 

CSO 

CO 

COBALT 

7.47000000 

flg/g 

0.5 

SAB-94-14A 

AHOL 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

25.50000000 

gg/g 

0.5 

SAB-94-14A 

AHOL 

CSO 

CU 

COPPER 

16.20000000 

nig 

0.5 

SAB-94-14A 

AHOL 

CSO 

FE 

IRON 

22700.00000 

ggig 

0.5 

SAB-94-14A 

AHOL 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

nig 

0.5 

SAB-94-14A 

AHOL 

CSO 

K 

POTASSIUM 

4300.000000 

Hg/g 

0.5 

SAB-94-14A 

AHOL 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

12200.00000 

(ig'g 

0.5 

SAB-94-14A 

AHOL 

CSO 

MN 

MANGANESE 

398.0000000 

iigig 

0.5 

SAB-94-14A 

AHOL 

CSO 

NA 

SODIUM 

428.0000000 

nig 

0.5 

SAB-94-14A 

AHOL 

CSO 

NI 

NICKEL 

18-20000000 

nig 

0.5 

SAB-94-14A 

AHOL 

CSO 

PB 

LEAD 

19.10000000 

n/g 

0.5 

SAB-94-14A 

AHOL 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

n/g 

0.5 

SAB-94-14A 

AHOL 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

n/g 

0.5 

SAB-94.14A 

AHOL 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

n/g 

0.5 

SAB-94-14A 

AHOL 

CSO 

V 

VANADIUM 

33.60000000 

n/g 

0.5 

SAB-94-14A 

AHOL 

CSO 

ZN 

ZINC 

74.40000000 

n/g 

0.5 

SAB-94-14B 

AHOL 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

ggig 

2.0 

SAB-94-14B 

AHOL 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

21900.00000 

n/g 

2.0 

SAB-94-14B 

AHOL 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.03000000 

nig 

2.0 
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Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data 


Site  Media  Meas  Unit  Flas  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie _ Meas  Depth  Code  Qaal 


Chemical  Class:  METALS 


SAB-94-14B 

AHOL 

CSO 

BA 

BARIUM 

197.0000000 

iig/g 

2.0 

SAB-94.14B 

AHOL 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.94400000 

2.0 

SAB-94-14B 

AHOL 

CSO 

CA 

CALCIUM 

40100.00000 

2.0 

SAB-94-14B 

AHOL 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

iig/'g 

2.0 

SAB-94-14B 

AHOL 

CSO 

CO 

COBALT 

8.06000000 

Hg'g 

2.0 

SAB-94.14B 

AHOL 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

40,20000000 

i»g/g 

2.0 

SAB-94-14B 

AHOL 

CSO 

cu 

COPPER 

17.00000000 

(ig^g 

2.0 

SAB-94-14B 

AHOL 

CSO 

FE 

IRON 

22900.00000 

Mg'g 

2.0 

SAB-94-14B 

AHOL 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

v%ls 

2.0 

SAB-94.14B 

AHOL 

CSO 

K 

POTASSIUM 

4290.000000 

2.0 

SAB-94.14B 

AHOL 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

12200.00000 

(ig^g 

2.0 

SAB-94-14B 

AHOL 

CSO 

MN 

MANGANESE 

415.0000000 

(ig/g 

2.0 

SAB-94-14B 

AHOL 

CSO 

NA 

SODIUM 

839.0000000 

1‘g'g 

2.0 

SAB-94-14B 

AHOL 

CSO 

NI 

NICKEL 

23.20000000 

(tg/g 

2.0 

SAB-94-14B 

AHOL 

CSO 

PB 

LEAD 

18.60000000 

Hg/g 

2.0 

SAB-94-14B 

AHOL 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

llg/g 

2.0 

SAB-94-14B 

AHOL 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

(tg/g 

2.0 

SAB-94-14B 

AHOL 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

vsl% 

2.0 

SAB-94-14B 

AHOL 

CSO 

V 

VANADIUM 

36.90000000 

llg/g 

2.0 

SAB-94-14B 

AHOL 

CSO 

ZN 

ZINC 

75.00000000 

Mg/g 

2.0 

SAB-94-15A 

AHOL 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

flg/g 

0.5 

SAB-94-15A 

AHOL 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

18700.00000 

0.5 

SAB-94-15A 

AHOL 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.03000000 

0.5 

SAB-94-15A 

AHOL 

CSO 

BA 

BARIUM 

205.0000000 

Hg/g 

0.5 

SAB-94.15A 

AHOL 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.96900000 

Hg/g 

0.5 

SAB.94-15A 

AHOL 

CSO 

CA 

CALCIUM 

47600.00000 

vel% 

0.5 

SAB-94-15A 

AHOL 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

0.5 

SAB-94-15A 

AHOL 

CSO 

CO 

COBALT 

7.98000000 

Hg/g 

0.5 

SAB-94-15A 

AHOL 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

23.30000000 

(Ig'g 

0.5 

SAB-94-15A 

AHOL 

CSO 

CU 

COPPER 

16.50000000 

Hg'g 

0.5 

SAB-94-15A 

AHOL 

CSO 

FE 

IRON 

23100.00000 

Hg'g 

0.5 

SAB-94-15A 

AHOL 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

l^g 

0.5 

SAB-94-15A 

AHOL 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3850.000000 

0.5 

SAB-94-15A 

AHOL 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

13200.00000 

lig/g 

0.5 

SAB-94-15A 

AHOL 

CSO 

MN 

MANGANESE 

393.0000000 

0.5 

SAB-94-15A 

AHOL 

CSO 

NA 

SODIUM 

503.0000000 

0.5 

SAB-94-15A 

AHOL 

CSO 

NI 

NICKEL 

18.20000000 

Jlg/g 

0.5 

SAB-94.15A 

AHOL 

CSO 

PB 

LEAD 

19.20000000 

ltg/g 

0.5 

SAB-94-15A 

AHOL 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vztz 

0.5 

SAB-94-15A 

AHOL 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

v^z 

0.5 

SAB-94.15A 

AHOL 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

ltg/g 

0.5 

SAB-94-15A 

AHOL 

CSO 

V 

VANADIUM 

32.60000000 

(Ig/g 

0.5 

SAB-94-15A 

AHOL 

CSO 

ZN 

ZINC 

75.70000000 

ng/g 

0.5 

SAB-94.15B 

AHOL 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

H&'g 

2.0 

SAB-94-15B 

AHOL 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

17700.00000 

vziz 

2.0 

SAB-94-15B 

AHOL 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.37000000 

vziz 

2.0 

SAB-94-15B 

AHOL 

CSO 

BA 

BARIUM 

195.0000000 

vz/z 

2.0 

SAB-94-15B 

AHOL 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

1.07000000 

vz/z 

2.0 

SAB-94-15B 

AHOL 

CSO 

CA 

CALCIUM 

40800.00000 

vz/z 

2.0 

SAB-94-15B 

AHOL 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vz/z 

2.0 

SAB-94-15B 

AHOL 

CSO 

CO 

COBALT 

7.17000000 

vziz 

2.0 

SAB-94-15B 

AHOL 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

23.30000000 

vziz 

2.0 
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Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

V^ue 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qnal 

Chemical  Class:  METALS 

SAB-94-15B 

AHOL 

CSO 

CU 

COPPER 

15.90000000 

fig'g 

2.0 

SAB-94-15B 

AHOL 

cso 

FE 

IRON 

21100.00000 

Hg/g 

2.0 

SAB-94-15B 

AHOL 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

fig/g 

2.0 

SAB-94-15B 

AHOL 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3350.000000 

2.0 

SAB-94-15B 

AHOL 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

11400.00000 

|»g/g 

2.0 

SAB-94-15B 

AHOL 

CSO 

MN 

MANGANESE 

396.0000000 

pg^g 

2.0 

SAB-94-15B 

AHOL 

cso 

NA 

SODIUM 

793.0000000 

pg/g 

2.0 

SAB-94-15B 

AHOL 

cso 

NI 

NICKEL 

17.50000000 

pg/g 

2.0 

SAB-94-15B 

AHOL 

cso 

PB 

LEAD 

19.30000000 

Hg^g 

2.0 

SAB-94-15B 

AHOL 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

Hg^g 

2.0 

SAB-94.15B 

AHOL 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg^g 

2.0 

SAB-94-15B 

AHOL 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/'g 

2.0 

SAB-94-15B 

AHOL 

cso 

V 

VANADIUM 

29.20000000 

pg/g 

2.0 

SAB-94-15B 

AHOL 

cso 

ZN 

ZINC 

71.60000000 

V^Z 

2.0 

SAS-94-01 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

O.S0300000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-01 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

12200.00000 

pg'g 

0-5 

SAS-94-01 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

11.90000000 

pg/g 

0.5 

SAS-944)1 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

133.0000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-01 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.63900000 

Pg/g 

0.5 

SAS-94-01 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

42600.00000 

pg^g 

0.5 

SAS-94-01 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-01 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

5.99000000 

Pg/g 

0,5 

SAS-94-01 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

15.00000000 

Pg/g 

0.5 

SAS-944)1 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

243.0000000 

Pg/g 

0.5 

SAS-94-01 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

16700.00000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-01 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-01 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

2210.000000 

vziz 

0.5 

SAS-94-01 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

10400.00000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-01 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

312.0000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-01 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

188.0000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-01 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

11.50000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-01 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

12000.00000 

pg/g 

0.5 

SAS-944)1 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

42.30000000 

Mg/g 

0.5 

SAS-944)1 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg'g 

0.5 

SAS-944)1 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-01 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

20.00000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-01 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

73.60000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-02 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-02 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

5900.000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-02 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.38000000 

vz/z 

0.5 

SAS-94-02 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

77.80000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-02 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-02 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

31200.00000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-02 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-02 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

3.84000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-02 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

8.59000000 

pg/g 

0.5 

SAS-944)2 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

14.50000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-02 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

10500.00000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-02 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-02 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

1120.000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-02 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

6440.000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-02 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

196.0000000 

pg/g 

0.5 
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Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

SAS-94^2 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

92.70000000 

fig/g 

0.5 

SAS-94-02 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

7.04000000 

0.5 

SAS-94-02 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

102.0000000 

pg^g 

0.5 

SAS-94-02 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg^g 

0.5 

SAS.94-02 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg^g 

0.5 

SAS-94-02 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-02 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

11.70000000 

pg^g 

0.5 

SAS-94-02 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

26.90000000 

pg^g 

0.5 

SAS-94-03 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-03 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

11900.00000 

pg^g 

0.5 

SAS-94-03 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.50000000 

pg^g 

0.5 

SAS-94-03 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

152.0000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-03 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.68700000 

pe/g 

0.5 

SAS-94-03 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

43400.00000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-03 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-03 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

6.14000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-03 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

16.10000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-03 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

15.40000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-03 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

18000.00000 

pg^g 

0.5 

SAS-94-03 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

0.05370000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-03 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

2190.000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-03 

smF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

11900.00000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-03 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

371.0000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-03 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

183.0000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-03 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

13.90000000 

pg/'g 

0.5 

SAS-94-03 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

39.10000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-03 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg^g 

0.5 

SAS-94-03 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-03 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-03 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

21.60000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-03 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

56.10000000 

pg^g 

0.5 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

19000.00000 

pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

15300.00000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.55000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.90000000 

pg/g 

0.5 

D 

SAS-94.04 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

201.0000000 

pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

199.0000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.85600000 

pg/g 

0.5 

SAS-94.04 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.91700000 

pg/g 

0.5 

D 

SAS.94-04 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

43800.00000 

pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

44900.00000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

7.98000000 

pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

7.71000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

18.30000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

22.10000000 

pg/g 

0.5 

D 

SAS-94.04 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

15.60000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

16.50000000 

pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

20300.00000 

pg/g 

0.5 
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Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

UnH 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

SAS-94^4 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

21700.00000 

pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

ms's 

0.5 

D 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

2460.000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

3030.000000 

fig's 

0.5 

D 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

12000.00000 

PS's 

0.5 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

12200.00000 

fig's 

0.5 

D 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

405.0000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

405.0000000 

ms's 

0.5 

D 

SAS-944)4 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

1030.000000 

fig's 

0.5 

SAS-944)4 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

1090.000000 

fig's 

0.5 

D 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

15.40000000 

ms's 

0.5 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

16.30000000 

fig's 

0.5 

D 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

45.50000000 

ms's 

0.5 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

71.60000000 

fig's 

0.5 

D 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

fig's 

0.5 

D 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

ms's 

0.5 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

fig's 

0.5 

D 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34,30000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

fig's 

0.5 

D 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

24.30000000 

^g'g 

0.5 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

29.00000000 

fig's 

0.5 

D 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

64.50000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-04 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

67.10000000 

fig's 

0.5 

D 

SAS-94-05 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

O.S0300000 

fig's 

0.5 

SAS-944)5 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

17000.00000 

fig's 

0.5 

SAS-94-05 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

7.51000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-05 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

209.0000000 

fig's 

0.5 

SAS-944)5 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.94100000 

fig's 

0.5 

SAS-94-05 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

45700.00000 

fig's 

0.5 

SAS-94-05 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg's 

0.5 

SAS-94-05 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

7.91000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-05 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

19.30000000 

ms's 

0.5 

SAS-94-05 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

16.70000000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-05 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

21800.00000 

fig's 

0.5 

SAS-94-05 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-05 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

2730.000000 

ms's 

0.5 

SAS-94-05 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

12500.00000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-05 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

438.0000000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-05 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

552.0000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-05 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

17.20000000 

Mg's 

0.5 

SAS-944)5 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

204.0000000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-05 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

ms's 

0.5 

SAS-94-05 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-05 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-05 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

25.30000000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-05 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

70.70000000 

flg'g 

0.5 

SAS.94-06 

SURF 

cso 

AG 

SE.VER 

LT 

0.80300000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-06 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

23000.00000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-06 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.53000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-06 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

250.0000000 

flg'g 

0.5 
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Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie  Meas  Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  METALS 


SAS-94-06 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

1.07000000 

ng/g 

0.5 

SAS-94-06 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

45400.00000 

ng/g 

0,5 

SAS.94-06 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Jlg'g 

0.5 

SAS-94-06 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

8.64000000 

l*g/g 

0.5 

SAS-94-06 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

25.30000000 

0.5 

SAS-944)6 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

18.40000000 

flg/g 

0.5 

SAS-94-06 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

24100.00000 

(Ig/g 

0.5 

SAS-94-06 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

(Ig'g 

0.5 

SAS-94-06 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3810.000000 

Vils 

0.5 

SAS-94-06 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

13600.00000 

V%1% 

0.5 

SAS-94-06 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

434.0000000 

flg/g 

0.5 

SAS-944)6 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

572.0000000 

fig/g 

0.5 

SAS-94-06 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

18.80000000 

(l&'g 

0.5 

SAS-94-06 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

60.50000000 

flg/g 

0.5 

SAS-94-06 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

ng/g 

0.5 

SAS-94-06 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

llg/g 

0.5 

SAS-94^6 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

3430000000 

0.5 

SAS-94-06 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

32.80000000 

ftg'g 

0.5 

SAS-94-06 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

78.00000000 

0.5 

SAS-94-07 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

(Ig/g 

0.5 

SAS-94-07 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

26600.00000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-07 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.89000000 

Hg/g 

0.5 

SAS-94-07 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

293.0000000 

ng^g 

0.5 

SAS.94-07 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

1.27000000 

ng/g 

0.5 

SAS-94-07 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

38100.00000 

ng/g 

0.5 

SAS-94-07 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vsis 

0.5 

SAS-94-07 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

10.20000000 

(Ig'g 

0.5 

SAS-94-07 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

28.30000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-07 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

28.90000000 

flg^g 

0.5 

SAS-94-07 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

26900.00000 

pg^g 

0.5 

SAS-94-07 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

llgfg 

0.5 

SAS-94-07 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3940,000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-07 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

13400.00000 

ygjg 

0.5 

SAS-944)7 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

625.0000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-07 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

857.0000000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-07 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

20.20000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-07 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

205.0000000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-07 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-07 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-07 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-07 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

35.20000000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-07 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

89.40000000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-08 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-08 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

17600.00000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-08 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.91000000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-08 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

215.0000000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-08 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.96200000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-08 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

48700.00000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-08 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-08 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

8.26000000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-08 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

20.60000000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-08 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

16.80000000 

flg'g 

0.5 
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Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Vahie 

UnR 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

SAS-94-08 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

22000.00000 

Hg/g 

0.5 

SAS-94-08 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Hg/g 

0.5 

SAS-94-08 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2830.000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-08 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

13200.00000 

pg^g 

0.5 

SAS-94-08 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

438.0000000 

PS^g 

0.5 

SAS-94-08 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

523.0000000 

pg^g 

0.5 

SAS-94-08 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

16.80000000 

pg% 

0.5 

SAS-94-08 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

51.30000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-08 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg% 

0.5 

SAS-94-08 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Pg^g 

0.5 

SAS-94-08 

SURF 

cso 

TL 

THAIXIUM 

LT 

34.30000000 

Pg^g 

0.5 

SAS-94-08 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

27.00000000 

Pg^g 

0.5 

SAS-94-08 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

71.40000000 

Pg'g 

0.5 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

20600.00000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

19100.00000 

pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

6.56000000 

Pg/g 

0.5 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

7.03000000 

Pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

222.0000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

228.0000000 

pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.96100000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.93800000 

pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

46700.00000 

f^/g 

0.5 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

47200.00000 

pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

0.5 

D 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

7.93000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

8.21000000 

pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

23.70000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

21.50000000 

pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

16.00000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

16.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

SAS-944)9 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

23000.00000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

22400.00000 

pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0,05000000 

pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

3170.000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

2970.000000 

pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

12900.00000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

12800.00000 

pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

436,0000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

455.0000000 

pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

454.0000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

436.0000000 

pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

17.00000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

16.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

20.10000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

20.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

SAS.94-09 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-09 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

D 

SAS.94-09 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

294 


Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data 

Site  Media  Meas  Unit  Fla^  Data 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  VaJne _ Meas  Depth  Code  Qoal 


Chemical  Class:  METALS 


SAS-94-09 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

fig/g 

0.5 

SAS-94^9 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

ng/g 

0.5 

SAS-94-09 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

ng/g 

0.5 

SAS-94^9 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

32.10000000 

Jlg^g 

0.5 

SAS-94-09 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

30.20000000 

ng/g 

0.5 

SAS-94-09 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

71.10000000 

0.5 

SAS-94-09 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

70.30000000 

^g/'g 

0.5 

SAS-94-10 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

0.5 

SAS-94-10 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

12700.00000 

Hg/g 

0.5 

SAS-94-10 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

8.24000000 

ftg/g 

0.5 

SAS-94-10 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

171.0000000 

^g/g 

0.5 

SAS-94-10 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.71700000 

Hg/g 

0.5 

SAS-94-10 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

50300.00000 

v-tlz 

0.5 

SAS-94-10 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Jlg/g 

0.5 

SAS-94-10 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

6.76000000 

tig's 

0.5 

SAS-94-10 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

17.30000000 

Hg/g 

0.5 

SAS-94-10 

SURF 

CSO 

cu 

COPPER 

18.00000000 

Jig/g 

0.5 

SAS-94-10 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

19200.00000 

ns's 

0.5 

SAS-94-10 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

(tg'g 

0.5 

SAS-94-10 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2390.000000 

fig/g 

0.5 

SAS-94-10 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

11200.00000 

Mg^g 

0.5 

SAS-94-10 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

418.0000000 

tig^g 

0.5 

SAS-94-10 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

373.0000000 

Hg^g 

0.5 

SAS-94-10 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

16.20000000 

(ig/g 

0.5 

SAS-94-10 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

67.30000000 

Hg/g 

0.5 

SAS-94-10 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

fig's 

0.5 

SAS.94-10 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

gg^g 

0.5 

SAS-94-10 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

|ig/g 

0.5 

SAS-94-10 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

22.50000000 

|igg 

0.5 

SAS-94-10 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

66.20000000 

fig/g 

0.5 

SAS-94-11 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

(ig/g 

0.5 

SAS-94-11 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

16600.00000 

Hg/g 

0.5 

SAS-94-11 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.83000000 

fig/g 

0.5 

SAS-94-11 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

173.0000000 

flg/g 

0.5 

SAS-94-11 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.79600000 

fig's 

0.5 

SAS-94-11 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

47800.00000 

flg^g 

0.5 

SAS-94-11 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-11 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

7.17000000 

flg/g 

0,5 

SAS-94-11 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

19.40000000 

flg/g 

0.5 

SAS-94-11 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

16.50000000 

flgg 

0.5 

SAS-94-11 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

19700.00000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-11 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-11 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2840.000000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-11 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

12400.00000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-11 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

415.0000000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-11 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

424.0000000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-11 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

14.80000000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-11 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

33.10000000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-11 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-11 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-11 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

flg'g 

0.5 

SAS-94-11 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

24.70000000 

flg'g 

0.5 
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Site  ID 


Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data 

She  Media  Meas  Unit  Flag 

Type  Type _ Test  Name _ Bool  Vahie  Meas  Depth  Code 


Data 

Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


SAS-94-11 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

66.10000000 

Hg/g 

0.5 

SAS-94-12 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

0.5 

SAS-94-12 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

18900.00000 

fig's 

0.5 

SAS-94-12 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6,35000000 

Mg/g 

0.5 

SAS-94-12 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

234.0000000 

ne/e 

0.5 

SAS-94-12 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.93800000 

fig's 

0.5 

SAS-94-12 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

49400.00000 

fig's 

0.5 

SAS-94-12 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-12 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

8.86000000 

fig/g 

0.5 

SAS-94-12 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

20.90000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-12 

SURF 

CSO 

cu 

COPPER 

16.40000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-12 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

22400.00000 

ftg^S 

0.5 

SAS-94-12 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

figi'g 

0.5 

SAS-94-12 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3720.000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-12 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

13700.00000 

Mg's 

0.5 

SAS-94-12 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

341.0000000 

ms's 

0.5 

SAS-94-12 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

331-0000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-12 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

17.50000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-12 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

21.70000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-12 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-12 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

fig's 

0.5 

SAS-94-12 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-12 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

26.60000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-12 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

76.50000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-13 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0,80300000 

fig's 

0.5 

SAS-94-13 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

11200.00000 

fig's 

0.5 

SAS-94-13 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

7.50000000 

Jig's 

0.5 

SAS-94-13 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

155.0000000 

Jig's 

0.5 

SAS-94-13 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.59700000 

fig's 

0,5 

SAS-94-13 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

52700.00000 

fig's 

0.5 

SAS-94-13 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-13 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

6.32000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-13 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

16.10000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-13 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

14.40000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-13 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

18200.00000 

fig's 

0.5 

SAS-94-13 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.05360000 

fig's 

0.5 

SAS-94-13 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2140.000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-13 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

12900.00000 

fig's 

0.5 

SAS-94-13 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

365.0000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-13 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

223.0000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-13 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

13.80000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-13 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

49.90000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-13 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-13 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

fig's 

0.5 

SAS-94-13 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

fig's 

0.5 

SAS-94.13 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

2330000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-13 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

60.00000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-14 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

fig's 

0.5 

SAS-94-14 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

18000.00000 

fig's 

0.5 

SAS-94-14 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

10.10000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-14 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

193.0000000 

fig's 

0.5 

SAS-94-14 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0,87700000 

fig's 

0.5 
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Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI Data 

She  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  IP _ Type  Type _ Test  Name _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


SAS-94-14 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

26900.00000 

0.5 

SAS-94-14 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg^g 

0.5 

SAS-94-14 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

7.81000000 

Mg/g 

0.5 

SAS-94.14 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

23.00000000 

Mg^g 

0.5 

SAS-94.14 

SURF 

cso 

cu 

COPPER 

19.10000000 

Mg's 

0.5 

SAS-94-14 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

22600.00000 

|tg/g 

0.5 

SAS-94-14 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

(ig/g 

0.5 

SAS-94-14 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

4370.000000 

(ig/g 

0.5 

SAS-94-14 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

11100.00000 

fig/g 

0.5 

SAS-94-14 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

513.0000000 

Hg/g 

0.5 

SAS-94-14 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

272.0000000 

vsl% 

0.5 

SAS-94-14 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

18.70000000 

lig/g 

0.5 

SAS-94-14 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

25.70000000 

|ig/g 

0.5 

SAS-94-14 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

|tg/g 

0.5 

SAS-94.14 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Hg/g 

0.5 

SAS-94-14 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Itg/g 

0.5 

SAS-94-14 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

30.40000000 

Hg/g 

0.5 

SAS-94-14 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

88.60000000 

(ig/g 

0.5 

SAS-94-15 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

0.5 

SAS-94-15 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

9980.000000 

|ig/g 

0.5 

SAS-94-15 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

7.74000000 

Hg/g 

0.5 

SAS-94-15 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

150.0000000 

(ig/g 

0.5 

SAS-94-15 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.59100000 

Hg/g 

0.5 

SAS-94-15 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

59000.00000 

(ig/g 

0.5 

SAS-94-15 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

0.5 

SAS.94-15 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

6.34000000 

vs/z 

0.5 

SAS-94-15 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

14.80000000 

fig/g 

0.5 

SAS-94-15 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

15.30000000 

(ig/g 

0.5 

SAS-94-15 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

17300.00000 

(ig/g 

0.5 

SAS-94-15 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

vziz 

0.5 

SAS-94-15 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

2260.000000 

v-ziz 

0.5 

SAS-94-15 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

11800.00000 

vz/z 

0.5 

SAS-94-15 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

371.0000000 

zz/z 

0.5 

SAS-94-15 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

191.0000000 

ftg/'g 

0.5 

SAS-94-15 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

14.10000000 

vz/z 

0.5 

SAS-94-15 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

55.50000000 

zz/z 

0.5 

SAS-94-15 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

vz/z 

0.5 

SAS-94-15 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

vz/z 

0.5 

SAS-94-15 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

zz/z 

0.5 

SAS-94-15 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

21.30000000 

vz/z 

0.5 

SAS-94-15 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

58.30000000 

vz/z 

0.5 

SAS-94-16 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

vz/z 

0.5 

SAS-94-16 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

17600.00000 

vz/z 

0.5 

SAS-94-16 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

9.65000000 

vz/z 

0.5 

SAS-94-16 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

200.0000000 

vz/z 

0.5 

SAS-94-16 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.88700000 

rz/z 

0.5 

SAS-94-16 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

42000.00000 

vz/z 

0.5 

SAS-94-16 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

vz/z 

0.5 

SAS-94-16 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

8.11000000 

vz/z 

0.5 

SAS-94.16 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

22.90000000 

vz/z 

0.5 

SAS-94-16 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

18.70000000 

vz/z 

0.5 

SAS-94-16 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

22100.00000 

vz/z 

0.5 

297 


Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data 


Site  Media 
Type  Type 


Test  Name 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool  Value  Meas  Denfli  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


SAS-94-16 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/'g 

0.5 

SAS-94-16 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

4330.000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-16 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

13200.00000 

pg^g 

0.5 

SAS-94-16 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

446.0000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-16 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

277.0000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-16 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

17.80000000 

pg^g 

0.5 

SAS-94-16 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

20.90000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-16 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-16 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg'g 

0.5 

SAS-94.16 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-16 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

28.00000000 

pg^g 

0.5 

SAS-94-16 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

86.80000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-17 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg^g 

0.5 

SAS-94-17 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

16000.00000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-17 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.71000000 

pg% 

0.5 

SAS-94-17 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

175.0000000 

pg^g 

0.5 

SAS-94-17 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.77100000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-17 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

28300.00000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-17 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-17 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

7.00000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-17 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

20.90000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-17 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

21.60000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-17 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

20300.00000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-17 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-17 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

5090.000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-17 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

13500.00000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-17 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

527.0000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-17 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

309.0000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-17 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

13.70000000 

pg/g 

0.5 

SAS.94-17 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

20.40000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-17 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-17 

SURF 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-17 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-17 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

26.70000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-17 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

87.00000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-18 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-18 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

17000.00000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-18 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

8.68000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-18 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

197.0000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-18 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.89300000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-18 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

42900.00000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-18 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-18 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

8.11000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-18 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

19.90000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-18 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

15.90000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-18 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

22400.00000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-18 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-18 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3120.000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-18 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

11800.00000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-18 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

429.0000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-18 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

233.0000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-18 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

17.40000000 

pg/g 

0.5 
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Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Untt 

Meas 

Dentil 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

SAS-94-18 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

17.90000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-18 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg^g 

0.5 

SAS-94-18 

SURF 

cso 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-18 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-18 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

26.10000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-18 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

72.20000000 

pg^g 

0.5 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

17800.00000 

pg^g 

0.5 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

16600.00000 

pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

7.24000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

7.24000000 

pg'g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

218.0000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

211.0000000 

pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0.90600000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

0,92200000 

pg'g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

58000.00000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

53500.00000 

pg/g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg'g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

7.83000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

7.94000000 

pg'g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

21.60000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

19.70000000 

pg^g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

17.40000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

cu 

COPPER 

16.50000000 

pg'g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

22300.00000 

pg'g 

0.5 

SAS.94-19 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

21300.00000 

pg'g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg'g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

3580.000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

3320,000000 

pg'g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

13500.00000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

13200.00000 

pg'g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

412.0000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

413.0000000 

pg'g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

356,0000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

339.0000000 

pg'g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

18.80000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

17.60000000 

pg'g 

0.5 

D 

SAS.94-19 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

18.70000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

18.10000000 

pg'g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg'g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg'g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg'g 

0.5 

D 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

29.00000000 

pg'g 

0,5 

SAS-94-19 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

25.50000000 

pg'g 

0.5 

D 

SAS-94.19 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

75.80000000 

pg'g 

0.5 

SAS.94-19 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

73.50000000 

pg'g 

0.5 

D 

299 


Site  ID 


Site 

Type 


Small  Arms  Firing  Range  (SWMU  08)  Phase  II RI  Data 


Media 

Type 


Chemical  Class:  METALS 


SAS-94-20 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/'g 

0.5 

SAS>94-20 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

16200.00000 

iig/g 

0.5 

SAS-94-20 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

7.01000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-20 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

199.0000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-20 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.86100000 

ps'g 

0.5 

SAS-94-20 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

49400.00000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-20 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg^g 

0.5 

SAS-94-20 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

736000000 

pg^g 

0.5 

SAS-94-20 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

20.30000000 

pg^g 

0.5 

SAS-94-20 

SURF 

CSO 

cu 

COPPER 

20.70000000 

pg^g 

0.5 

SAS-94-20 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

20600.00000 

0.5 

SAS-94-20 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-20 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

4750.000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-20 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

11900.00000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-20 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

394.0000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-20 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

266.0000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-20 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

15.90000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-20 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

17.00000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-20 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

19.60000000 

pg/g 

0.5 

SAS-94-20 

SURF 

CSO 

S£ 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-20 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-20 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

25.50000000 

pg'g 

0.5 

SAS-94-20 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

73.40000000 

pg/'g 

0.5 

300 


